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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 

17 Νοεμβρίου 2005 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 1100772/1474/0015 

Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση Τεχνικών προδιαγραφών 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστη¬ 
μάτων - Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’ / 5.10.1988) 
«Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες δια¬ 
τάξεις.», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 περίπτωση γ’ υποπερί¬ 
πτωση γδ’ και στ’ του ΚΒΣ (π.δ.186/1992/ΦΕΚ 84 Α’). 

3. Την ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497Β'/18.7.1988) 
«Τεχνικές Προδιαγραφές ηλεκτρονικών Ταμειακών Μη¬ 
χανών». 

4. Την Α.Υ.Ο. 1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996 
(ΦΕΚ 1169Β’/30.12.1996) «Παρακολούθηση πώλησης μετα¬ 
χειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) 
από εμπόρους - «αντιπροσώπους» ή επιχειρήσεις που 
έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.». 

5. Την ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998/ΠΟΛ 1314 (ΦΕΚ Β’ 
1338) «Τεχνικές Προδιαγραφές Φορολογικών Ταμειακών 
Μηχανών και συστημάτων». 

6. Την ΑΥΟ 1016803/290/Α0 006/19.02.20 02 (ΦΕΚ 255 
Β’/28.2.2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορι¬ 
σμού μελών επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, για τη μελέτη βελτίωσης, εξειδίκευσης, 
προσαρμογής και αναθεώρησης των υφιστάμενων τε¬ 
χνικών προδιαγραφών φορολογικών ταμειακών μηχα¬ 
νών και συστημάτων και θέσπισης νέων για την αντι¬ 
μετώπιση των σύγχρονων αναγκών και την επέκταση 
της χρήσης Φ.Τ.Μ., ειδικών φορολογικών μηχανισμών και 
δημοσιονομικών μονάδων επεξεργασίας και σε άλλες 
μορφές συναλλαγών (αυτόματους πωλητές, ταξίμετρα, 
βενζιναντλίες, κ.λ.π.), καθώς και το από 14.6.2002 πόρι¬ 
σμα της επιτροπής αυτής. 

7. Την ΑΥΟ 1047819/815/Α0006 (ΦΕΚ 732 Β713.6.2002) 
απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών 
επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 
με αντικείμενο την έκδοση πορίσματος για τη σύντα¬ 
ξη Τεχνικών Προδιαγραφών Ασφαλών Φορολογικών 


Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων και τη μελέτη τρο¬ 
ποποίησης των σχετικών διατάξεων του ν.1809/1988 
και της κατάργησης της διάτρησης των στοιχείων του 
Κ.Β.Σ., καθώς και το από 9.8.2002 πόρισμα της επιτρο¬ 
πής αυτής. 

8. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 
(ΦΕΚ.1362 Β’/23.10.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορο¬ 
λογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» 

9. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 
(ΦΕΚ 1489 Β’/28.11.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών 
Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχεί¬ 
ων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης 
τους» 

10. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ. 1081/2.6.2003 
(ΦΕΚ 754 Β’/11.6.2003) «Τροποποίηση - Συμπλήρωση των 
Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΑ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 
Β723.10.2002), και 1092819/366/0015 ΠΟΑ. 1257/20.11.2002 
(ΦΕΚ 1489 Β728.11.2002)». 

11. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ.1292/31.12.2002 
(ΦΕΚ. 3Β79.12003) «Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/ 
320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) 
και 1093833/721/0015/ ΠΟΑ. 1258/21.11.2002 (ΦΕΚ 1513 
Β73.12.2002)». 

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οι¬ 
κονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών 
& Επικοινωνιών, 1051922/552/0015 ΠΟΑ. 1084/3.6.2003 - 
(ΦΕΚ. 762Β’/12.6.2003) «Τήρηση βιβλίων και υποχρεωτική 
χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για 
την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από 
τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσι¬ 
ας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν 
υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση 
φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλ¬ 
λευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων». 

13. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΑ. 1100/20.8.2003 
(ΦΕΚ 1259 Β’/3.9.2003) «Διαδικασίες μεταβίβασης - με¬ 
ταβολής Φορολογικών Μηχανισμών». 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οι¬ 
κονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών 
& Επικοινωνιών, 1106660/1247/0015ΠΟΛ. 1129/28.11.2003 
- (ΦΕΚ. 1816Β’/5.12.2003) «Τήρηση βιβλίων και χρήση φο¬ 
ρολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την έκδοση 
των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμε¬ 
ταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, 
των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά 
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ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση φορολογικών 
στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυ¬ 
τοκινήτων - Διαδικασία μεταβίβασης - μεταβολής ΦΗΜ 

- ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. - Συμπλήρωση και τροποποίη¬ 
ση των ΚΥΑ 1051922/552/0015/ΠΟΛ. 1084/3.6.2003 (ΦΕΚ 
762/Β’), καθώς και της Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ. 
1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β>. 

15. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέ¬ 
ων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ). 

16. Τις αποφάσεις και Θέσεις της αρμόδιας Διακομμα¬ 
τικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 1809/1988, ελέγχου 
και χορήγησης άδειας καταλληλότητας στους φορολο¬ 
γικούς μηχανισμούς. 

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 
«Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορί¬ 
ζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες» για την 
προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδη¬ 
γία 94/9/ΕΚ της 23ης Μαρτίου 1994 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. Ι_ 100/1/19.4.1994) 

- (ΦΕΚ 157Β713.03.1996), 

18. Το π.δ. 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτή¬ 
σεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να 
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμ¬ 
βρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου (Ε.Ε. Ε 23/57/28.1.2000) -(ΦΕΚ 44Α/21.02.2003) 

19. Τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα: ΙΕΘ 
70-1, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 61000-4-2, ΕΝ 
61000-4-3, ΕΝ 61000-4-4, ΕΝ 61000-4-5, ΕΝ 61000-4-6, 
ΕΝ 61000-4-11, ΕΝ 61000-6-1, ΕΝ 61000-6-3, ΕΝ 55022, 
ΕΝ 50148, ΕΝ 60529, ΕΝ 60950-1, ΕΝ 61010-1, ΕΝ 60068, 
130/ΙΕΘ 10118 - 3 

20. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου του ν. 
3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α' /20.11.2003) «Εναρμόνιση της Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/ 
ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2001» 

21. Το π.δ. 39/ 2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε¬ 
σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση 
προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ», 

22. Την ανάγκη θέσπισης τεχνικών προδιαγραφών φο¬ 
ρολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων 
και διαδικασιών χρήσης και λειτουργίας τους, για την 
παρακολούθηση των διαφόρων μορφών συναλλαγών, 
την περιστολή της φοροδιαφυγής, την διασφάλιση της 
απόδοσης του ΦΠΑ, την ασφαλή αποθήκευση του πε¬ 
ριεχομένου των παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή, 
την μείωση του όγκου των θεωρούμενων από τις ΔΟΥ 
παραστατικών, την παρακολούθηση αυτών μέσω του 
ΤΑΧΙ3 - υποσύστηματος Κ.Β.Σ. και τη διευκόλυνση των 
υπόχρεων στη χρήση αυτών αλλά και των ελεγκτικών 
οργάνων. 

23. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β' 1432) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτή¬ 
των των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών. 

24. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο¬ 
φασίζουμε: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Γενικά 

1.1. Επιτροπή 

Στην απόφαση αυτή Επιτροπή, νοείται η αρμόδια Δι¬ 
ακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988, η 
οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού μηχανισμού 
και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή άλλος εξου¬ 
σιοδοτημένος από αυτήν φορέας. 

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις 

1.2.1 Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με ειδικές κατη¬ 
γορίες φορολογικών μηχανισμών, όπως επίσης και με 
ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την 
εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεο- 
μένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών 
συστημάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις πα¬ 
ρούσες τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται ειδικά από 
την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά. 

1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε 
ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενσω¬ 
ματώνουν δυνατότητες διαχείρισης μονάδων μέτρησης 
ποσότητας, π.χ. νομισμάτων, όγκου (αντλία καυσίμου), 
βάρους (ζυγαριάς), απόστασης, χρόνου (ταξιμέτρου), 
κλπ. και η λειτουργία του υποσυστήματος του φορο¬ 
λογικού μηχανισμού δεν είναι ανεξάρτητη - διακριτή 
από την λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, η Επιτροπή συνεργάζεται 
με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία του κάθε συγκεκριμένου 
υποσυστήματος μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λει¬ 
τουργία του υποσυστήματος μέτρησης, διέπεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο 
υποσύστημα. 

1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί μηχανισμοί 
συνδέονται σε δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομέ¬ 
νων, είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από 
τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτεί¬ 
ται. 

1.3. Πιστοποιήσεις 

1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί 
είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα, τις 
οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και φέρουν την σήμανση ΟΕ. 

1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρο¬ 
νικοί Μηχανισμοί, προορίζονται να λειτουργούν σε ει¬ 
δικές συνθήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρμόζονται οι 
αντίστοιχοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γ ια το 
σκοπό αυτό, οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί 
κατασκευάζονται και φέρουν ειδική σήμανση συμβατό¬ 
τητας προς τους κανονισμούς αυτούς. 

1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην 
Επιτροπή. 

1.3.4. Περιπτώσεις Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα¬ 
νισμών και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν 
νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη 
μέλη της ΕΖΕΣ που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμ¬ 
φωνία για τον ΕΟΧ και στην Τουρκία, τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα 
διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, 
είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ’ 
όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που 
περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περι¬ 
πτώσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία 
και αποφασίζει σχετικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟ¬ 
ΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

1. Γενικά 

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν 
γενικά όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και επι¬ 
πλέον εξειδικεύουν τις απαιτήσεις για τους φορολογι¬ 
κούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων 
συναλλαγών. 

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρα¬ 
κτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών 

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ). 

2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) 
ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο 
χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου 
(«Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο οποίο 
ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική 
μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το 
ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων 
αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης 
με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και 
εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων. 

2.1.2. 'Ολες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων 
είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρί¬ 
ζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. 

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός 
(ΦΦΗΜ). 

2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανι¬ 
σμός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε φορολογικός ηλεκτρονικός 
μηχανισμός (ΦΗΜ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και 
λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμη¬ 
λής συνεχούς τάσης. 

2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειμενικά καλύπτουν και 
τα εξής κριτήρια: 

• εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, 
προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους, 

• κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις, 

• ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδα¬ 
σμούς, 

• καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους, 

• τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση. 

2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λει¬ 
τουργεί σε υπαίθριο μη προστατευόμενο κλειστό χώρο 
ή είναι κινητός εποχούμενος, δηλώνεται ρητώς στην 
αίτηση - φάκελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαι¬ 
τήσεις και τα χαρακτηριστικά περί φορητών ΦΗΜ, όσον 
αφορά τις συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και 
με βάση αυτές τις ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο 
απαραίτητος έλεγχος. Δεν απαιτείται ούτε επιβάλλεται 
καμία επιπλέον απαίτηση για έγκριση, σε συσκευές τα 
χαρακτηριστικά των οποίων καλύπτονται από τις οδη¬ 
γίες 89/336/ΕΟΚ (ΕΜΩ) και 73/23/ΕΟΚ (ΙΛ/Ω). 

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημέ¬ 
νων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ). 

2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξη¬ 
μένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός 
ηλεκτρονικός μηχανισμός που έχει λειτουργικά χαρα¬ 
κτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από 
τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευ- 
μένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευ- 
μένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με 
ηλεκτρονικό τρόπο. 


2. Ο ΦΗΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες υπολογιστικές μηχα¬ 
νές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για μεταφορά 
φορολογικών δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες 
για αποθήκευση κ.λ.π.). 

3. Αντί του συστήματος Διπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ 
χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοση και 
τήρηση των αντιγράφων των εκδιδόμενων δελτίων 

4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του 
πληκτρολογίου και μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας 
και λήψης δεδομένων. 

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ). 

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολο¬ 
γικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει 
πληκτρολόγιο ως μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχεί¬ 
ων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων. 

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατο¬ 
τήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). 

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνα¬ 
τοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονι¬ 
κός μηχανισμός αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ), ο 
οποίος διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική 
μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης 
δελτίων και αποδείξεων. 

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας 
(ΑΔΗΜΕ). 

2.6.1. Ως Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργα¬ 
σίας (ΑΔΗΜΕ) ορίζεται η μονάδα ειδικού φορολογικού 
ηλεκτρονικού μηχανισμού αυξημένων δυνατοτήτων η 
οποία: 

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύ- 
ρας Εισόδου Δεδομένων με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό, 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό σύστημα εισόδου δεδο¬ 
μένων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου, 

2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής 
δεδομένων έκδοσης αποδείξεων εσόδου, εκτός της Ει¬ 
δικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων, 

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπα¬ 
σης από διασυνδεόμενο σύστημα επικοινωνίας - λήψης 
δεδομένων, 

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδο¬ 
σίας 

και αποτελείται από: 

1. επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικρο- 
κώδικα, 

2. μνήμη προγραμμάτων φορολογικού μικροκώδικα, 

3. μνήμη εργασίας, 

4. ρολόι, 

5. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιο¬ 
νομικών δεδομένων, 

6. φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα 
έκδοσης των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» και δελ¬ 
τίων αναφοράς (αναλυτικά και συνοπτικά) φορολογικής 
μνήμης. 

2.6.2. Ως συνδεόμενα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλε- 
κτρομηχανικά συστήματα, θεωρούνται όλα τα συστήμα¬ 
τα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώ¬ 
ματα και θύρες επικοινωνίας και όπου απαιτείται, είναι 
εφοδιασμένα και με το απαραίτητο λογισμικό, όπως: 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

• Αυτόματοι Πωλητές 

• Μηχανήματα Αυτομάτων Συναλλαγών 

• Αντλίες καυσίμων 

• Τ αξίμετρα 

• Παιγνιομηχανήματα 

• Ζυγιστικές Μηχανές 

• κ.λ.π. 
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2.6.3. Η ΑΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρό¬ 
πο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και 
ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις 
υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικο¬ 
νομικών. 

2.7. Απόδειξη Εσόδου 

2.7.1. Έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη πώ¬ 
λησης λιανικής ή χονδρικής (όπου προβλέπεται), ή η 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία παραδίδεται στον 
πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία κατά περίπτωση) κατά 
την διενέργεια συναλλαγής. 

2.7.2. Το περιεχόμενο των αποδείξεων εσόδου είναι 
σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 

2.8.1. Είναι το δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος 
κάθε ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα 
συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξε¬ 
ων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται 
τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ με την έκδοση 
του δελτίου «Ζ». 

2.8.2. Έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.8.2. Ι. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμ¬ 
ματος «Ζ», εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα σε κανένα 
άλλο εκδιδόμενο δελτίο από ΦΗΜ, εκτός του Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με το οποίο γίνεται η εγγραφή 
των ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά 
στη φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου 
αυτού χρησιμοποιείται στην αρχή του δελτίου η χαρα¬ 
κτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ» 

2.8.2.2. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 
γίνεται υποχρεωτικά μετά το τέλος των ημερησίων συ¬ 
ναλλαγών, συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση 
στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν 
τα σύνολα της ημερήσιας κίνησης και απαιτείται για την 
καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία, του κατόχου - χρή¬ 
στη της μηχανής, όλων των απαραίτητων στοιχείων. 

2.8.2.3. Είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του 
ΦΗΜ, η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», 
εάν και εφόσον από το προηγούμενο (τελευταίο) Δελτίο 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»: 

α) έχει μεσολαβήσει η έκδοση μιας τουλάχιστον «Νό¬ 
μιμης Απόδειξης» συναλλαγής 
και 

β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα 
ημερομηνία-ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημε- 
ρομηνία-ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) 
Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή εναλλακτικά από την 
ημερομηνία-ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου «Νόμι¬ 
μης Απόδειξης» συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το 
τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

Οι περιπτώσεις αυτές (α και β) θα πρέπει να ανιχνεύο- 
νται και ελέγχονται από το λογισμικό του φορολογικού 
μικροκώδικα του ΦΗΜ σε κάθε έναρξη (ΙηίΙίαΙίζθ - Ρο\λ/θγ 
Οπ) λειτουργίας του ΦΗΜ, και εάν διαπιστωθεί ότι συ¬ 
ντρέχουν και οι δύο, τότε ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλ¬ 
ληλα στον χειριστή (ηχητικά και με σχετική ένδειξη σε 
οθόνη) και ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκδίδει Δελτίο Ημερή¬ 
σιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό 
του μηχανισμού απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε 
δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυ¬ 
χή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ». 

2.8.2.4. Ο ΦΗΜ από την κατασκευή του έχει υποχρεω¬ 
τικά δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης 


«Ζ» και με μηδενικές πωλήσεις, δηλαδή ακόμη και όταν 
δεν έχει μεσολαβήσει καμιά πώληση - συναλλαγή και 
επομένως καμία έκδοση απόδειξης εσόδου, από την 
προηγούμενη (τελευταία) έκδοση «Ζ». Σε αυτή την πε¬ 
ρίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγραφή (από μεταφορά) 
των ημερήσιων συνόλων του τελευταίως (αμέσως προ¬ 
ηγουμένου) εκδοθέντος «Ζ». 

2.8.2.5. Πριν την έκδοση «Ζ» με μηδενικά ημερήσια σύ¬ 
νολα, θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής, για 
το γεγονός αυτό και με χειρισμό (πληκτρολόγηση) να 
επιβεβαιώνει την έκδοση (ή όχι) του «μηδενικού Ζ». 

2.8.2.6. Το λογισμικό του μηχανισμού κατά την διάρκεια 
έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», έχει τη 
δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης της διακοπής 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ως εξής: 

α) μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, 
ενημερώνεται ο χειριστής ότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυ- 
χώς η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με 
ανάλογη ηχητική ένδειξη (ή και ένδειξη επί της οθόνης) 
καθώς και εκτύπωση σχετικού μηνύματος «ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Ζ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ». 

β) εάν η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συνέβη 
μετά από επιτυχή ενταμίευση των δεδομένων στη Φο¬ 
ρολογική Μνήμη, τότε η ΦΤΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το 
Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά 
ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην 
περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει 
την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης 
συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης 
του Δελτίου «Ζ». 

2.8.27. Το λογισμικό του μηχανισμού, κατά την διάρκεια 
έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», έχει τη δυ¬ 
νατότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ή μη χαρτιού στον 
εκτυπωτικό μηχανισμό. Στην περίπτωση ανίχνευσης μη 
ύπαρξης χαρτιού για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης 
του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», ενημερώνεται ο 
χειριστής με σχετική ηχητική ένδειξη και ένδειξη επί 
οθόνης. Η ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογι¬ 
κή μνήμη είναι ανεξάρτητη του γεγονότος αυτού και 
εκτελείται κανονικά. Μετά την επανατροφοδοσία με 
χαρτί του εκτυπωτικού μηχανισμού ο ΦΗΜ υποχρεωτικά 
εκτυπώνει το πλήρες Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», 
χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη 
φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό 
της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελ¬ 
τίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή 
ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ». 

2.8.2.8. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) 
του ίδιου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» όταν αυτό 
απαιτηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, μελανοται¬ 
νίας, εκτυπωτή κ.λ.π.) αλλά υποχρεωτικά με τα ακρι¬ 
βώς ίδια στοιχεία και δεδομένα της συγκεκριμένης 
ημερήσιας κίνησης και εφ’ όσον δεν έχει μεσολαβήσει 
καμία έκδοση απόδειξης εσόδου - συναλλαγής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αυξάνεται ο αριθμός του δελτίου 
«Ζ» και δεν γίνεται καμία ενταμίευση δεδομένων στην 
φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού 
αντί της χαρακτηριστικής ένδειξης «Δελτίο Ημερήσιας 
Κίνησης Ζ» στην αρχή του δελτίου, χρησιμοποιείται η 
χαρακτηριστική ένδειξη «Αντίγραφο του τελευταίου 
Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ». 
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2.9. Νόμιμες αποδείξεις 

2.9.1. Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι Αποδείξεις 
Εσόδου και τα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.9.2. Στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο 
τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) όλων των εκδιδο- 
μένων δελτίων των εγκύρων αποδείξεων εσόδου εκτυ¬ 
πώνεται η χαρακτηριστική ένδειξη: «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

- ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ» αντίστοιχα. 
Οι ίδιες χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

- ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ» εκτυπώ¬ 
νονται και στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και 
στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) κάθε Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Αυτές οι χαρακτηριστικές εν¬ 
δείξεις «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ», εκτυπώνονται με κεφαλαίους χαρα¬ 
κτήρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν 
να εκτυπώνονται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή 
χαρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους. 

2.9.3. Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τον 
ΦΗΜ, για την λήψη διαφόρων πληροφοριών, εκτυπώνε¬ 
ται η ένδειξη «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΜΟ». Τα δελτία των «Παρανόμων Αποδείξεων» 
σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν αποδεικτικό συ¬ 
ναλλαγής αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και δεν 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για 
τον πελάτη. 

2.9.4. Δεν επιτρέπεται σε Νόμιμη Απόδειξη εσόδου, η 
διενέργεια και καταγραφή συναλλαγής (π.χ. πώληση) 
είδους με μηδενική ή αρνητική αξία. 

2.9.5. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η ακύρωση 

- διαγραφή εκδοθέντος δελτίου Νόμιμης Απόδειξης. 

2.9.6. Ώρα έκδοσης απόδειξης 

2.9.6. Ι. Σε κάθε εκδιδόμενο δελτίο Νόμιμης Απόδειξης 
καθώς και στα δελτία αναφορών (ανάγνωσης φορολο¬ 
γικής μνήμης κλπ), αναγράφεται η ώρα έκδοσής του με 
τη μορφή «ΧΩ ώρα: λεπτά» για την χειμερινή ώρα και 
«ΘΩ ώρα: λεπτά» για την θερινή ώρα αντίστοιχα. 

2.9. Θ.2. Εφ’ όσον δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα 
αυτόματης προσαρμογής της ώρας κατά τη θερινή 
και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα, η ώρα έκδοσης των 
δελτίων εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, χωρίς να 
μεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από 
το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μηχανής. 

2.9.7. Γραφικά, Εοροε, Μηνύματα κ.λ.π. 

2.9.7. Ι. Εάν ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφό¬ 
ρων μηνυμάτων τα οποία δεν αφορούν τις συναλλαγές 
όπως πληροφοριακά ή διαφημιστικά μηνύματα, ευχε¬ 
τήρια, Ιοροε γραφικά, εικόνες, κλπ, τότε αυτά μπορεί 
να εκτυπώνονται στην απόδειξη εσόδου, μόνον πριν ή 
μετά από τη σήμανση έναρξης και τη σήμανση λήξης 
των στοιχείων της απόδειξης: «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ¬ 
ΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». 

2.97.2. Τα μηνύματα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν 
αναφορές σε ποσά ή να παραπλανούν ή να παραπέ¬ 
μπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των αξιών της 
συναλλαγής και το μέγεθος τους δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμ¬ 
μών κειμένου. 

2.10. Μνήμη εργασίας 

2.10.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμι- 
εύονται τα προγράμματα και τα ενδιάμεσα δεδομένα 
επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά 
την ημερήσια λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονι¬ 
κού μηχανισμού. 


2.10.2. Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτε¬ 
ρων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη 
της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη 
μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα. 

2.10.3. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές 
ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, ΣΔ και ΣΕ στους οποίους αποθηκεύονται 
προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά συναλλαγών κατα¬ 
νεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές (4%, 8%, 18%, 
36%, και 0%) αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, 
στο ποσό συναλλαγής συμπεριλαμβάνεται το ποσό του 
ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιμή 
του αντίστοιχου συντελεστή. 

2.10.4. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι 
υπόλοιποι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο μετρητής 
με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων, τυχόν 
άλλοι απαραίτητοι αθροιστές εκπτώσεων, επιστροφών, 
ακυρώσεων, αλλαγών κ,λ.π. 

2.10.5. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου ΒΑΜ (ΩΜΟδ 
ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το 
μέγεθος του απαιτούμενου όγκου των δεδομένων επε¬ 
ξεργασίας του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ. 

2.10.6. Μπαταρία προστασίας μνήμης εργασίας 

2.10.6.1. Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστα¬ 
τεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230ν με 
μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνα¬ 
τότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη 
μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Η 
μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της 
ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος του ΦΗΜ 
εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής 
διάρκειας διατήρησης του περιεχομένου της μνήμης 
εργασίας. 

2.10.6.2. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα 
ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας της μνήμης 
εργασίας (ΩΜΟδ ΒΑΜ) και του ρολογιού του ΦΗΜ. Σε 
περίπτωση πτώσης τάσης της μπαταρίας, κάτω του 
δηλουμένου από τον κατασκευαστή επιπέδου, ή σε πε¬ 
ρίπτωση μη υπάρξεως σχετικής δηλώσεως, κάτω του 
90% της ονομαστικής τιμής της, τούτο σηματοδοτείται 
σε οθόνη και καταγράφεται σχετικό μήνυμα στον εκτυ¬ 
πωτή. Γενικά ο ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμία συναλλαγή, 
εάν δεν υπάρχει ικανή τροφοδοσία από την μπαταρία 
της μνήμης εργασίας. 

2.10.7. Βραχυκύκλωση ακροδεκτών μπαταρίας προστα¬ 
σίας μνήμης εργασίας 

2.10.7.1. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα 
ελέγχου και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο έχει 
την δυνατότητα να ανιχνεύει την βραχυκύκλωση των 
ακροδεκτών τροφοδοσίας της μνήμης εργασίας - μπα¬ 
ταρίας (παραμονή βραχυκυκλωτήρα). Η περίπτωση αυτή 
σηματοδοτείται με ηχητικό σήμα ή και χαρακτηριστικό 
μήνυμα σε οθόνη, και δεν επιτρέπει καμία λειτουργία 
συναλλαγών, μέχρι να αρθεί η κατάσταση αυτή. 

2.10.8. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (ΩΜΟδ Ειγογ). 

2.10.8.1. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της 
μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με 
την ένδειξη ΒΛΑΒΗ ΩΜΟδ και αριθμείται η επανάληψη 
του γεγονότος ( π.χ. ΒΛΑΒΗ ΩΜΟδ 1, ΒΛΑΒΗ ΟΜΟδ 2 
κ.ο.κ.). 

2.10.8.2. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού 
μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 
τριψήφιου αριθμού βλαβών ΩΜΟδ (μπορεί δηλαδή να 
αριθμήσει τουλάχιστον 1000 βλάβες ΩΜΟδ). Η αρίθμηση 
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γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα 
και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμητικό σύ¬ 
στημα π.χ. σε δεκαεξαδική αρίθμηση (9, Α, Β, Ο, ...κλπ). 

2.11. Φορολογική μνήμη 

2.11.1. Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου εντα- 
μιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη 
τη διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχα¬ 
νισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού 
ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι 
προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης 
(ΕΡΒΟΜ ή ΡΒΟΜ) . 

2.11.2. Ασφαλής τρόπος εγγραφής δεδομένων στη φο¬ 
ρολογική μνήμη 

2.11.2.1. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης δι¬ 
ασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουρ¬ 
γεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το 
σύστημα ασφαλείας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος 
αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη 
επιλέγονται από τον κατασκευαστή του ΦΗΜ, είναι πλή¬ 
ρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται με ευθύνη του 
στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος 
ασφαλείας και η παρεχομένη ασφάλεια απ’ αυτό αξιο¬ 
λογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν 
από τη χορήγηση της άδειας. 

2.11.3. Χωρητικότητα και πλήρωση φορολογικής μνή¬ 

μης 

2.11.3.1. Για τον ΦΗΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσι¬ 
μες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής 


μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση 
των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον 5 
(πέντε) χρόνια ή για 1800 εγγραφές ημερήσιας κίνησης 
«Ζ». Όταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει και 
πριν από την έκδοση του δελτίου «Ζ», του ανώτατου 
αριθμού που προβλέπει ο κατασκευαστής να γεμίσει, 
(ο οποίος ανώτατος αριθμός δεν πρέπει να είναι μι¬ 
κρότερος του 1800) ειδοποιείται ο χειριστής με προ¬ 
ειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται 
αυτόματα ο ΦΗΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας. Η μόνη 
λειτουργία του ΦΗΜ που επιτρέπεται και υποχρεωτικά 
πρέπει να εκτελείται σ’ αυτή την περίπτωση, είναι η 
ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης 
(Αναλυτική και Συνοπτική). 

2.11.4. Προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων φορο¬ 
λογικής μνήμης 

2.11.4.1. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της φορολογικής 
μνήμης, προστατεύονται σε ειδικό κιτίο, το οποίο τοπο¬ 
θετείται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του περιβλήματος του ΦΗΜ. Η θήκη 
με το κυτίο της φορολογικής μνήμης πακτώνεται και 
σφραγίζεται με ειδικό υλικό (εποξική ρητίνη) με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του υλικού 
σφράγισης και του κυτίου της φορολογικής μνήμης, 
χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος του ΦΗΜ. 

2.11.5. Διατήρηση και ανάγνωση του περιεχομένου φο¬ 
ρολογικής μνήμης 

2.11.5.1. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης δι- 


Σχηματικό Παράδειγμα Σφράγισης της Φορολογικής Μνήμης 


Προς σύνδεση 
με κύρια πλακέτα 
συσκευής 


Καλώδιο 

μεταφοράς 

δεδομένων 


Συνδετήρας - οοππθοΙογ 
καλωδίου μεταφοράς 
δεδομένων 


Περίβλημα κυτίου προστασίας 
της φορολογικής μνήμης από 
την άμεση επαφή του, με την 
εποξική κόλα - ρητίνη 


Εποξική κόλα- Ρητίνη 



Μ 


Περίβλημα Θήκης 
(αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του εξωτερικού 
κουτιού της συσκευής) 


Το οίτΐρ της φορολογικής 
μνήμης - ΕΡΡΟΜ 


Βάση εμβυσμάτωσης 
του οάΐρ της φορολογικής 
μνήμης - ΕΡΡΟΜ 


Στηρίγματα πλακέτας 
Πλακέτα - ΡΟΒ 
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ατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και 
υπό όλες τις συνθήκες. Τα δεδομένα της φορολογικής 
μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, 
είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή για χρήση από 
τις φορολογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώ¬ 
σεις αδύνατης τεχνικά ανάγνωσης. Η περίπτωση αυτή 
τεκμηριώνεται πλήρως από τεχνική έκθεση - αναφορά 
του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, η οποία 
με ευθύνη του, αποστέλλεται άμεσα, στην Επιτροπή, 
ενώ αντίγραφό της επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο 
αφαίρεσης - αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης 
και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του 
ΦΗΜ. 

2.11.6. Αποσύνδεση (μη λειτουργία) και τεχνική τεκμη¬ 
ρίωση βλάβης φορολογικής μνήμης 

2.11.6.1. Κάθε αποσύνδεση, ή βλάβη (εκτός της πλήρω¬ 
σης μνήμης), σηματοδοτείται κατάλληλα (με ηχητικό 
σήμα, ένδειξη λάθους σε οθόνη, εκτύπωση σχετικού 
μηνύματος κλπ). Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό 
του ΦΗΜ δεν επιτρέπει την εκτέλεση καμίας άλλης 
λειτουργίας. (Ο ΦΗΜ «μπλοκάρει»). 

2.11.6.2. Κάθε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης φορο¬ 
λογικής μνήμης από τον κατέχοντα την άδεια καταλ¬ 
ληλότητας ή της τεχνικής υποστήριξης ή από εξουσι¬ 
οδοτημένο τεχνικό του αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται 
άμεσα στην Επιτροπή. 

2.11.6.3. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας, συ¬ 
ντάσσει, υπογράφει και αποστέλλει τεκμηριωμένη και 
λεπτομερή τεχνική αναφορά για το πρόβλημα μνήμης 
που διαπιστώθηκε, εντός 2 εργασίμων ημερών στην 
Επιτροπή.Ένα αντίγραφο της τεχνικής αναφοράς επι¬ 
συνάπτεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης (στο 
οποίο έχουν σημειωθεί και οι σχετικές αναφορές) από 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και ένα αντίγραφο απο- 
στέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ. 

2.11.7. Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω με¬ 
ταβίβασης - αλλαγής κατόχου / χρήστη 

2.11.7.1. Γ ια την μεταβίβαση - μεταπώληση Φορολογικού 
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, υποχρεωτικά αφαιρείται η 
χρησιμοποιηθείσα φορολογική μνήμη, η οποία παραμέ¬ 
νει στην κατοχή του προηγούμενου κατόχου - χρήστη 
(πωλητή) για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι διατάξεις 
της φορολογικής νομοθεσίας. 

2.11.7.2. Η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη αντικαθίστα¬ 
ται με ευθύνη του νέου κατόχου - χρήστη (αγοραστή), 
με νέα, καινούργια, αχρησιμοποίητη φορολογική μνήμη 
ίδιου τύπου. 

2.11.7.3. Οι εργασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης 
της φορολογικής μνήμης γίνεται μόνο από τον κατα¬ 
σκευαστή - εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας καταλληλό¬ 
τητας (ή της άδειας ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης 
από την Επιτροπή) του ΦΗΜ, ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
αντιπρόσωπό του, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς την 
αρμόδια ΔΟΥ, δύναται δε να γίνεται παρουσία υπαλ¬ 
λήλου αυτής. 

2.11.8. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη 


2.11.8.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι 
φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκε¬ 
κριμένα: 

α) Σταθερά στοιχεία 

Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. Παραμένει αμετάβλητος 
κατά την διάρκεια ζωής του ΦΗΜ και αλλάζει μόνο 
όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με 
καινούργια (λόγω βλάβης, πλήρωσης αυτής με δεδομένα 
ή μεταβίβασης). 

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη - κα¬ 
τόχου του ΦΗΜ 

Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου 

Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου 

ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου 

Τιμές συντελεστών ΦΠΑ. 

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κί¬ 
νηση 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δε¬ 
δομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας 
στη φορολογική μνήμη. 

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικα¬ 
σία έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ», εντα- 
μιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την 
ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δια¬ 
κεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36%. 

2. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων 
εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγο¬ 
νται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας. 

4. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δι¬ 
ακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λει¬ 
τουργίας του ΦΗΜ. 

5. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογη- 
μένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται 
σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη 
λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φο¬ 
ρολογικής μνήμης). 

6. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» από 
την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την 
έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (0Μ08 Εγγογ) 
από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουρ¬ 
γίας του ΦΗΜ. 

10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λει¬ 
τουργίας του ΦΗΜ. 

11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από 
την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

12. Τ ο πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνι¬ 
κού, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

13. Το χαρακτήρα (όγίο) ελέγχου για αναγνώριση αλη¬ 
θούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη 

Όλα τα παραπάνω ενταμιεύονται σύμφωνα με τους 
ακόλουθους πίνακες: 
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Π.1. Ημέρας (Σύνολα ημερήσιας κίνησης). 


ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

Σύνολο 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Συντελε¬ 

Συντελε¬ 

Συντελε¬ 

Συντελε¬ 

Εσόδων 

Εσόδων 

(Αθροι- 

(Αθροιστής) 

(Αθροι- 

στή 

στή Β 

στή 

στή 

Συντελε¬ 

μηδενι¬ 

στής) 

φυσικών απο- 

στής) 

Α 

(8%) 

Γ 

Δ 

στών 

κού 

Αποδεί¬ 

συνδέσεων 


(4%) 


(18%) 

(36%) 

Α,Β,Γ και Δ 
(4%,8%,18% 
και 36%) 

Συντε¬ 

λεστή 

Ε 

(0%) 

ξεων 

Εσόδου 

εκτυπωτή 



Π.2. Από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (προοδευτικά σύνολα). 


ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

Σύνολο 

Συντελεστή Α 

Συντελεστή Β 

Συντελεστή (Γ) 

Συντελεστή Δ 

Εσόδων 

Εσόδων 

(4%) 

(8%) 

(18%) 

(36%) 

Συντελεστών 

μηδενικού 





Α,Β,Γ, και Δ 

συντελεστή Ε 





(4%,8%,18% και 36%) 

(0%) 


Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος φυσικών 

Πλήθος 

Χαρακτήρας 

Δελτίων 

αποδείξεων 

αλλα¬ 

αλλα¬ 

βλαβών 

αποσυνδέσεων 

Επεμβάσεων 

ελέγχου 

«Ζ» 

Εσόδου 

γών 

λεκτικών 

γών 

ΦΠΑ 

0Μ03 

εκτυπωτή 

Τ εχνικού 



2.11.8.2 Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελεί- 
ται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερήσιας 
κίνησης. 

2.11.8.3 Ο τρόπος εγγραφής των ΒΕΟΟΒϋΒ και το πε¬ 
ριεχόμενο των πεδίων τους, που ενταμιεύονται στην 
ΕΡΒΟΜ ή ΡΒΟΜ της φορολογικής μνήμης επιλέγονται 
από τον κατασκευαστή. Υποχρεωτικά εγγράφονται στη 
φορολογική μνήμη τα προοδευτικά σύνολα, τα οποία 
δημιουργούνται από τα σύνολα της κάθε ημερήσιας 
κίνησης, όπως περιγράφονται στον πίνακα Π2. Επιπλέον 
επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική μνήμη και 
τα ημερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία όπως 
περιγράφονται στον πίνακα Π1. Στην εκτύπωση όμως 
του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, υποχρεωτι¬ 
κά θα εκτυπώνονται τα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε 
ημερήσιας κίνησης «Ζ» όπως αυτά περιγράφονται στον 
πίνακα Π1 καθώς επίσης και τα προοδευτικά σύνολα της 
υπό εκτύπωση περιόδου. 

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας 

Φορολογικός μικροκώδικας είναι το λογισμικό που 
διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα 
και όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαρα¬ 
βίαστο τρόπο τμημάτων και μονάδων ελέγχου, διασφα¬ 
λίζει δε κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την 
ενταμίευση των δεδομένων στην φορολογική μνήμη. 

2.13. Λογισμικό εφαρμογών 

2.13.1. Το λογισμικό εφαρμογών υποστηρίζει όλες τις 
λοιπές λειτουργίες εκτός του φορολογικού μικροκώδικα 
(λογιστικές, εμπορικές, βοηθητικές κ.λ.π. εφαρμογές). 

2.13.2. Περίπτωση διαμόρφωσης περιεχομένου αποδεί¬ 
ξεων εσόδου από λογισμικό εφαρμογών εκτός ΦΗΜ. 

2.13.2.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που η διαμόρφωση 
του περιεχομένου των Αποδείξεων Εσόδου γίνεται από 
λογισμικό εφαρμογών, το οποίο ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, 
σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, απαιτείται η έγγρα¬ 
φη δεσμευτική διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια 
προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποί¬ 
ησης της ορθής λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού 
εφαρμογών του διασυνδεόμενου συστήματος, ότι το λο¬ 


γισμικό αυτό εκδόσεως αποδείξεων εσόδου, λειτουργεί 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κα¬ 
νόναν τρόπο τα δημοσιονομικά δεδομένα του ΦΗΜ. 

2.13.2.2. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση του 
λογισμικού εφαρμογών, αναφέρονται υποχρεωτικά: 

• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμι¬ 
κού εφαρμογών. 

• Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός 
έκδοσης (νοΓείοη) του λογισμικού αυτού. 

2.13.2.3. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση προς 
την Επιτροπή, συνοδεύεται από αντίγραφο έκδοσης 
επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κα¬ 
τάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη 
στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας 
του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

2.13.2.4. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό 
τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο 
συνοδευτικό του ΦΗΜ Βιβλιάριο Συντήρησης και Επι¬ 
σκευών. 

2.13.2.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λει¬ 
τουργία - συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύ¬ 
στημα το οποίο έχει μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρ¬ 
μογών για την έκδοση Αποδείξεων Εσόδου. 

2.13.2.6. Ο κάτοχος της άδειας τέτοιου ΦΗΜ και το 
δίκτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των 
ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποί¬ 
ηση του γεγονότος αυτού στην Επιτροπή και στην αρ¬ 
μόδια ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ. 

2.14. Μνήμη προγραμμάτων 

2.14.1. Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου 
βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμι¬ 
κό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ΦΗΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης 
φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), 
όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες 
(λογισμικό εφαρμογών). 
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2.14.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό 
εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμ¬ 
μάτων του ΦΗΜ, τότε ο ΦΗΜ θεωρείται ως Φορολογι¬ 
κός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων 
(ΦΗΜ/ΑΔ). 

2.14.3. Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγω¬ 
γών αποκλειστικά ανάγνωσης. Η χωρητικότητα της 
μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος 
των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου 
τύπου ταμειακής μηχανής. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 
καινούργιων μνημών. 

2.14.4. Η υλοποίηση της κατασκευής του ΦΗΜ δεν επι¬ 
τρέπει με κανένα τρόπο τυχόν αλλαγές του ενταμιευ- 
μένου στη μνήμη προγραμμάτων λογισμικού, χωρίς την 
αποσφράγιση του ΦΗΜ. Για κάθε αλλαγή - τροποποίηση 
του λογισμικού ή του υλικού μέρους του ΦΗΜ, κατα¬ 
τίθεται αίτηση στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει 
σχετικά. 

2.14.5. Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων 
εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και 
επιδεικνύεται η διαδικασία κατά την διάρκεια ελέγχου 
της έγκρισης. Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμά¬ 
των σε πηγαία μορφή, είναι διαθέσιμο για έλεγχο από 
το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή 
εκτελέσιμη (οόίθοί) κατατίθεται σ’ αυτό καθώς και η 
υπολογισμένη ΟΗΟ-32 τιμή για το αρχείο αυτό. 

2.15. Ρολόι ΦΗΜ 

2.15.1. Η λειτουργία του ρολογιού του ΦΗΜ είναι αδι¬ 
άλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται 
από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230ν με μπα¬ 
ταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του 
μηχανισμού και η οποία δύναται να είναι αυτή της προ¬ 
στασίας των δεδομένων της μνήμης εργασίας (0Μ03 
ΒΑΜ). 

2.15.2. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον 
δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι του μηχανισμού. 

2.15.3. Ρύθμιση - διόρθωση ημερομηνίας και ώρας του 
ρολογιού του ΦΗΜ 

2.15.3.1. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλα¬ 
βών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξω¬ 
τερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το 
σφραγισμένο κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. Της περίπτωσης αυτής εξαιρείται η αυτόματη 
προσαρμογή στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοι¬ 
χα, εφ’ όσον το ίδιο το λογισμικό του φορολογικού 
μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη δυνατότητα 
αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα 
του ρολογιού του ΦΗΜ. 

2.15.3.2. Στην περίπτωση που το λογισμικό του φο¬ 
ρολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη 
δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και 
θερινή ώρα αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε 
αυτό επισημαίνεται τόσο στην μεταλλική ετικέτα του 
περιβλήματος με τα στοιχεία του ΦΗΜ, όσο και στα 
στοιχεία του ΦΗΜ που αναγράφονται στο συνοδευτι¬ 
κό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών του ΦΗΜ, με 
την χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ». 


2.15.3.3. Κατά την αυτόματη προσαρμογή της ώρας 
από χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή, 
ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ με κατάλ¬ 
ληλο ηχητικό σήμα και την αυτόματη έκδοση σχετικού 
πληροφοριακού δελτίου με την εκτύπωση της ένδει¬ 
ξης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» και 
«ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» αντί¬ 
στοιχα, συνοδευόμενης από τη νέα τρέχουσα προσαρ¬ 
μοσμένη ώρα (ΧΩ ωωλλ και ΘΩ ωω:λλ αντίστοιχα). Η 
έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται από τον εκτυπωτή 
νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ αμέσως με την αυτόματη 
προσαρμογή της ώρας, ή εφ' όσον ο ΦΗΜ κατά την 
αυτόματη αυτή προσαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας 
(εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αμέσως με 
την πρώτη (ημερήσια) έναρξη λειτουργίας (ΙηίΐίαΙίζθ) από 
την αυτόματη προσαρμογή. 

2.15.3.4. Γ ια την αυτόματη προσαρμογή της χειμερινής 
και θερινής ώρας, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/84 της ΕΕ, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. 

2.15.3.5. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της 
ημερομηνίας του ρολογιού του ΦΗΜ, με ημερομηνία 
προγενέστερη εκείνης με την οποία καταγράφηκε στην 
φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ». 

2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ημερομηνίας 
του ρολογιού της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ημερομηνίας μικρότερης 
από αυτήν του τελευταία εγγεγραμμένου «Ζ». 

2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα 
είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία 
του ρολογιού του μηχανισμού σε σχέση με αυτήν της 
τελευταίας έκδοσης του «Ζ». Η δυνατότητα αυτή ενερ¬ 
γοποιείται: 

Ιον κατά την ημερήσια έναρξη (ΙηίίίαΙίζθ) λειτουργίας 
του ΦΗΜ κατά την οποία να ελέγχεται η ημερομηνία 
του τελευταία εγγεγραμμένου «Ζ», με την τρέχουσα, 
και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας πλέον της μιας 
ημερολογιακής ημέρας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής 
με εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετι¬ 
κού μηνύματος ή και με χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα. 
Ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ σ’ αυτή την περίπτωση 
και εφ’ όσον η ένδειξη αυτή είναι λανθασμένη, είναι 
υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού 
για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας και ώρας. 

2ον κατά την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του «Ζ», 
κατά την οποία ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταίως 
εγγεγραμμένου «Ζ», με αυτήν της τρέχουσας (μ ’αυτήν 
που πάει να εκδοθεί το «Ζ»), και εάν υπάρχει διαφορά 
ημερομηνίας: 

α) εάν η τρέχουσα είναι μεγαλύτερη πλέον της 1 ημε¬ 
ρολογιακής ημέρας από την καταχωρημένη τελευταία: 
Ειδοποιείται ο χειριστής για την διαφορά αυτή και το 
μη αντιστρεπτό της διαδικασίας. Τέλος του ζητείται 
επιβεβαίωση με κατάλληλο χειρισμό για την έκδοση 
του δελτίου «Ζ». 

β) εάν η τρέχουσα ημερομηνία είναι μικρότερη από 
αυτήν της καταχώρησης του τελευταίου «Ζ»: ΔΕΝ ΕΠΙ¬ 
ΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «Ζ». Το γεγονός 
αυτό σηματοδοτείται κατάλληλα με σχετικό ηχητικό 
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σήμα και αντίστοιχη εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη. 
Ο κάτοχος - χειριστής είναι υπεύθυνος για την κλήση 
εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σω¬ 
στής ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή και για την 
ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών, γίνεται χρήση 
του ημερολογίου των εκδοθέντων ημερήσιων δελτίων 
αποδείξεων 

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ 

2.16.1. Ο ΦΗΜ παραδίδεται στον αγοραστή κάτοχο- 
χρήστη με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη και 
εγγεγραμμένο σε αυτήν τον αριθμό μητρώου του φο¬ 
ρολογικού μηχανισμού. 

2.16.2. Όλοι οι ΦΗΜ έχουν δυνατότητα εκτύπωσης 3 
θέσεων για τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού 
έγκρισης της άδειας καταλληλότητας. 

2.16.3. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού 
μητρώου σε όλα τα εκδιδόμενα από τον φορολογικό 
μηχανισμό δελτία (π.χ. δελτία «Νομίμων και Παρανόμων 
Αποδείξεων», αναφορές «X», ανάγνωση Φορολογικής 
Μνήμης, δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» κλπ). 

2.17. Περίβλημα 

2.17.1 Το περίβλημα - κουβούκλιο του ΦΗΜ μπορεί να 
κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα 
υλικά. 

2.17.2 Στοιχεία περιβλήματος 

2.17.2.1. Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνω¬ 
στη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη του ΦΗΜ και προς 
το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία: 

1. Κατασκευαστής ή εισαγωγέας (κατέχων την άδεια 
καταλληλότητας από την Επιτροπή). 

2. Είδος κατηγορίας φορολογικού μηχανισμού, κατά 
τις διακρίσεις των ορισμών της §2, όπως αναφέρεται 
στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής. 

3. Εμπορική ονομασία τύπου του φορολογικού ηλε¬ 
κτρονικού μηχανισμού, όπως αναφέρεται στην άδεια 
καταλληλότητας της Επιτροπής. 

4. Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από 
την Επιτροπή. 


5. Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. 

2.17.2.2. Στην περίπτωση που το λογισμικό του φο¬ 
ρολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη 
δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και 
θερινή ώρα αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε επί 
της μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και, 
η χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ». 

2.17.2.3. Στην περίπτωση φορητού ΦΗΜ, τότε επί της 
μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και η 
περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φο¬ 
ρητού ΦΗΜ όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους 
περί φορητών ΦΗΜ, του παρόντος κειμένου. 

2.17.3. Σφράγιση περιβλήματος 

2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστα¬ 
τεύεται από ειδική βίδα προστασίας, η οποία συνδέει 
το επάνω τμήμα του ΦΗΜ με την βάση του και προσαρ¬ 
μόζεται σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο 
του κουβουκλίου του μηχανισμού. 

2.17.3.2. Αρχικά κατά την παραγωγή, η βίδα σφραγίζε¬ 
ται με σφραγίδα η οποία φέρει τα ειδικά γράμματα της 
άδειας καταλληλότητας και μετά από κάθε αποσφράγι¬ 
ση - επανασφράγιση, λόγω αποκατάστασης βλάβης, τον 
ειδικό κωδικό αριθμό του εξουσιοδοτημένου τεχνικού 
αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ίδιος με αυτόν που έχει 
κατατεθεί στο τμήμα Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών 
και Συστημάτων, της Διεύθυνσης ΚΒΣ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

2.17.3.3. Για την σφράγιση χρησιμοποιείται κατάλληλο 
υλικό (πχ μολυβδοσφραγίδα), το οποίο δεν επιδέχεται 
ξέσματα και γίνεται κατά τρόπο με τον οποίο είναι 
αδύνατη η αφαίρεσή της σφραγίδας, χωρίς την κατα¬ 
στροφή της. 

2.17.3.4. Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο εσωτερικό του 
ΦΗΜ, χωρίς την αφαίρεσή - αποσφράγιση της βίδας 
προστασίας. 

2.17.3.5. Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρολών χαρτιού 
του συστήματος εκτύπωσης, χωρίς την αποσφράγιση 
του μηχανισμού. 


Σχήμα ενδεικτικού τρόπου σφράγισης της βίδας σύνδεσης - προστασίας 


Εγκοπές ασφαλείας - 
εισχώρησης μολυβδοσφραγίδας 


Μολυβδοσφραγίδα 
πριν την σφράγιση 


υ 


ρ — I 1 




Μεταλλική υποδοχή 


Βίδα σύνδεσης 



Μολυβδοσφραγίδα 
μετά την σφράγιση 
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2.17.3.6. Η αποσφράγιση και η επανασφράγιση, γίνεται 
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατέχοντος 
την άδεια καταλληλότητας, για την αποκατάσταση 
βλαβών. 

2.17.3.7. Κατά την επανασφράγιση, πρέπει να δίδεται η 
απαραίτητη προσοχή, ώστε να είναι ευκρινής η αποτύ¬ 
πωση του α/α - ειδικού κωδικού αριθμού (του «ζουμπά»), 
του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου. 

2.17.3.8. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την 
εφαρμογή του περιγραφέντος τρόπου σφράγισης και 
το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή και 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

2.17.3.9. Εφ’ όσον ο ΦΗΜ διαθέτει συρτάρι νομισμάτων 
τότε η βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού είναι ή 
ανεξάρτητη από το περίβλημα συρταριού ή στην περί¬ 
πτωση που το επάνω εξωτερικό μέρος του περιβλήμα¬ 
τος του συρταριού αποτελεί τη βάση του κουβουκλίου 
του μηχανισμού, τότε ο κατασκευαστής εγγυάται το 
αδιάβατο στο εσωτερικό του μηχανισμού, χωρίς την 
καταστροφή του περιβλήματος ή της σφράγισής του . 
Αυτό το σημείο ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή. 

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης - Πιστοποίηση Ταυτότητας 
Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών 

2.18.1. Καταγραφή στη Φορολογική Μνήμη της επέμ¬ 
βασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

2.18.1.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει, μέσω ειδικού 
αλγόριθμου, την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων τεχνικών 
σ’ αυτό. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για 
την παραχώρηση συγκεκριμένων συνδυασμών αλλη¬ 
λουχιών γραμμάτων και αριθμών (κωδικών πρόσβασης) 
στους εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν τεχνικούς. Στις 
περιπτώσεις που απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί χειρισμοί 
προγραμματισμού για την επαναφορά σε κανονική λει¬ 
τουργία του ΦΗΜ, έπειτα από βλάβη - μηδενισμό της 
μνήμης εργασίας (0Μ03 Ειγογ) και ρύθμιση - διόρθωση 
της ημερομηνίας και ώρας, ο εξουσιοδοτημένος τεχνι¬ 
κός εισάγει τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης. Μόνον 
στην περίπτωση που το λογισμικό του ΦΗΜ αναγνωρί¬ 
σει τον συγκεκριμένο κωδικό, επιτρέπεται η συνέχιση 
των λοιπών χειρισμών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, 
για την επαναφορά του ΦΗΜ σε κανονική λειτουργία. 

2.18.1.2. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το λο¬ 
γισμικό του ΦΗΜ, ως τεχνική «επέμβαση», αριθμείται 
και καταγράφεται στη φορολογική μνήμη. Υποχρεω¬ 
τικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει 
δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού 
«επεμβάσεων» (μπορεί να αριθμήσει τουλάχιστον 1000 
επεμβάσεις). Η αρίθμηση γίνεται υποχρεωτικά στο δε¬ 
καδικό αριθμητικό σύστημα και δεν επιτρέπεται αποτύ¬ 
πωση σε άλλο αριθμητικό σύστημα. Ο αύξων αθροιστι¬ 
κός προοδευτικός αριθμός επεμβάσεων αναγράφεται 
υποχρεωτικά σε κάθε «Ζ». 

2.18.1.3. Η πλήρης και λεπτομερής περιγραφή των τε¬ 
χνικών χειρισμών που απαιτούν χρήση κωδικού καθώς 
και του αλγορίθμου ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτη¬ 
μένου τεχνικού, κατατίθενται στην Επιτροπή, στο φά¬ 
κελο αίτησης χορήγησης άδειας καταλληλότητας. Το 
σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την επιτροπή. 

2.18.2. Προσδιορισμός της ταυτότητας των εξουσιο¬ 
δοτημένων τεχνικών 

2.18.2.1. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του εξου¬ 
σιοδοτημένου τεχνικού, ο κατέχων την άδεια (ή την 
ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης), 


υποχρεούται να εκδίδει στην αρχή κάθε εξαμήνου με 
την υποβολή των σχετικών καταστάσεων εξουσιοδο¬ 
τημένων τεχνικών, αντίστοιχη ειδική πλαστικοποιημένη 
ταυτότητα (κατά προτίμηση μικρού μεγέθους π.χ. πιστω¬ 
τικής κάρτας). Η ταυτότητα αυτή ονομάζεται «Νόμιμη 
Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» 
και έχει ισχύ ενός εξαμήνου. 

2.18.2.2. Στην εμπρόσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής 
και στο άνω αριστερό άκρο της, τοποθετείται πρόσφατη 
φωτογραφία προσώπου, του αντίστοιχου εξουσιοδο¬ 
τημένου τεχνικού και αναγράφονται υποχρεωτικά τα 
εξής: 

• Η ακριβής διάρκεια ισχύος (από ημερομηνία έναρξης 
έως ημερομηνία λήξης). 

• Στοιχεία Τεχνικού: Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας, και Α/Α - κωδικό της «χρεω¬ 
μένης» σ’ αυτόν σφραγίδας - «Ζουμπά». 

• Στοιχεία Επιχείρησης Τεχνικού: Επωνυμία Επιχείρη¬ 
σης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, 
καθώς και Επώνυμο και όνομα του υπευθύνου - διευθύ- 
νοντος την επιχείρηση. 

2.18.2.3. Στην οπίσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής 
αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής: 

• Στοιχεία Επιχείρησης η οποία κατέχει την άδεια 
καταλληλότητας (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της 
Τεχνικής Υποστήριξης): Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυν¬ 
ση και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

• Η ονομασία του μοντέλου ή των μοντέλων ΦΗΜ και 
οι αντίστοιχοι αριθμοί έγκρισης, για τα οποία έχει λάβει 
εξουσιοδότηση ο συγκεκριμένος τεχνικός. 

2.18.2.4. Η ταυτότητα αυτή, προ της πλαστικοποιήσε- 
ώς της, υπογράφεται και σφραγίζεται για την ακρίβεια 
των στοιχείων της από τον εκδότη - κατέχοντα την 
άδεια, και θεωρείται και σφραγίζεται από το αρμόδιο 
τμήμα φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημά¬ 
των της Δ/νσης ΚΒΣ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

2.18.2.5. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, είναι υποχρε¬ 
ωμένος σε κάθε περίπτωση επέμβασης για αποκατά¬ 
σταση βλάβης ΦΗΜ, να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή, 
στον κάτοχο του ΦΗΜ πριν από την έναρξη εργασιών 
αποκατάστασης της βλάβης. 

2.18.2.6. Μετά το πέρας αποκατάστασης της βλάβης, ο 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός συμπληρώνει τις λεπτομέ¬ 
ρειες της βλάβης στα αντίστοιχα σημεία του Βιβλιαρίου 
Συντήρησης και Επισκευών του ΦΗΜ και αναγράφει τα 
στοιχεία του, όπως αυτά αναφαίνονται στην «Νόμιμη 
Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» 
μαζί με την ημερομηνία, και την ώρα έναρξης και λήξης 
των εργασιών. 

2.18.2.7. Ο κάτοχος του ΦΗΜ και ο εξουσιοδοτημένος 
τεχνικός συνυπογράφουν την αντίστοιχη σελίδα αποκα¬ 
τάστασης της βλάβης και θέτουν τις σφραγίδες τους. 

2.18.2.8. Κάθε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του κατέχοντος την άδεια, με εξουσιοδοτημένο τεχνι¬ 
κό του, γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως σ’ αυτόν 
και στην Επιτροπή. Η «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης 
Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού», σ’ αυτή την περίπτωση 
καθίσταται άκυρη και κάθε χρήση της παράνομη και ο 
τεχνικός υποχρεούται στην άμεση παράδοση της ταυ¬ 
τότητας αυτής και της σφραγίδας - «ζουμπά», στον 
κατέχοντα την άδεια που τα εξέδωσε. 




21804 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2.19. Αξιοπιστία 

2.19.1. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ έχει σαν μέτρο τη μέση 
χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί 
οποιαδήποτε βλάβη (ΜΤΒΡ). 

2.19.2. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ προσδιορίζεται από την 
αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων του και για 
τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξι¬ 
οπιστία του ΦΗΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορή¬ 
γηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική 
έμφαση κατά την αξιολόγησή της. 

2.19.3. Για την φορολογική μνήμη η αδυναμία ανα¬ 
γνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε 
ποσοστό 3%ο (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των 
διατεθέντων ΦΗΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου. 

2.19.4. Η απαιτούμενη αξιοπιστία του ΦΗΜ ορίζεται σε 
3000 ώρες ως ακολούθως: 

- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνε¬ 
χούς εργασίας. 

- Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 
γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή. 

2.20. Συντήρηση - Επισκευή 

Υπόδειγμα Παρεχόμενης Εγγύησης 

Εγγύηση Νο: ΧΧΧΧ 


2.20.1. Γ ια την εύκολη και σύντομη συντήρηση ο ΦΗΜ 
διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και 
ένδειξη σε οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντο¬ 
πισμό αυτών. 

2.20.2. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντή¬ 
ρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα 
πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προ¬ 
σφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη 
την Επικράτεια. 

2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει 
την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τε¬ 
χνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσι¬ 
οδοτημένων ανεξάρτητων τεχνικών - συντηρητών, ώστε 
η άρση οποιοσδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών 
για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 
ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας. 

2.20.4 Ποιότητα συντήρησης - Εγγύηση 

2.20.4.1. Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμε- 
νων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την 
ημερομηνία πώλησης της μηχανής, όπως στο συνημμένο 
υπόδειγμα. 


Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης 
καταλληλότητας : 


Αριθμός Μητρώου: 


Είδος: 


Τύπος ■■ 


Ημερομηνία έναρξης εγγύησης : 

(πρωταρχικής αγοράς) 


Στοιχεία αγοραστή : 

(πρώτου αγοραστή) 



Όροι εγγύησης: 

1. Ο κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φορολογικού Μηχανισμού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός 
Ηλεκτρονικός Μηχανισμός με τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική 
νομοθεσία. 

2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και η τεχνική που εφαρμόστηκε στην κατασκευή του εξασφα¬ 
λίζουν την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του. 

3. Η εγγύηση παρέχεται στον νόμιμο κάτοχο - χρήστη του μηχανισμού, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομη¬ 
νία της πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού και αφορά επίσης την ύπαρξη 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και την εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και την 
επαναφορά σε ομαλή λειτουργία του μηχανισμού με δαπάνες του χρήστη. 

4. Ειδικά για την περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του μηχανισμού, η εγγύηση 
προς τον νόμιμο κάτοχο της μηχανής αφορά και τη δωρεάν επισκευή και παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών 
ή και στην αντικατάσταση ολόκληρου του μηχανισμού στην περίπτωση που η βλάβη ή η κακή λειτουργία του 
οφείλεται σε ελαττώματα ή κακή κατασκευή ή προγραμματισμό. 

5. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού οφείλεται σε κακή χρήση ή 
σε εξωτερικές επεμβάσεις με οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλοίωσης ή παραποίησης 
του τύπου ή του αριθμού μητρώου ή του αριθμού έγκρισης καταλληλότητας του μηχανισμού. 


Υπογραφή και πλήρη 
στοιχεία του κατασκευαστή 


Υπογραφή και 
στοιχεία του πωλητή 
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2.20.4.2. Δεν αποκλείεται η διατύπωση και άλλων όρων 
εκτός από τους πιο πάνω, με την προϋπόθεση ότι οι 
επιπλέον αυτοί όροι δεν πρέπει να θίγουν, να περιορί¬ 
ζουν ή να αναιρούν με οποιονδήποτε τρόπο το περιε¬ 
χόμενο του υποδείγματος της εγγύησης της απόφασης 
αυτής. 

2.20.4.3. Ειδικά στην εγγύηση δεν επιτρέπεται να πε- 
ριέχεται κανένας όρος διακοπής της εγγυήσεως λόγω 
μη χρήσης προτεινομένων αναλωσίμων συγκεκριμένου 
προμηθευτή πχ. μελανοταινίες, χαρτί κλπ. 

2.20.4.4. Δεν αποτελεί αιτία διακοπής της εγγυήσεως 
η μη αποστολή ή η καθυστέρηση αποστολής, αποκόμ¬ 
ματος της εγγυήσεως από τον κάτοχο του ΦΗΜ προς 
τον παρέχοντα την εγγύηση του ΦΗΜ. 

2.20.5. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών 

2.20.5.1. Ο ΦΗΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης 
- επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής του και 
είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες. 

2.20.5.2. Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συ¬ 
ντήρησης - επισκευών είναι συνεχής και ενιαία. 

2.20.5.3. Α. Πρώτη ενότητα 

2.20.5.3.1. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελί¬ 
δων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες 
περιέχονται με την ακόλουθη σειρά, τα εξής στοιχεία: 

2.20.5.3.2. Στην πρώτη σελίδα της πρώτης ενότητας 
καταγράφονται: 

• Πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης 
του κατέχοντος την άδεια του συγκεκριμένου μοντέ¬ 
λου . 

• Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή - πωλητή του 
ΦΗΜ. 

• Τύπος (οικογένεια / κατηγορία - μοντέλο - είδος ) 
του ΦΗΜ. 

• Κατανάλωση ισχύος του ΦΗΜ στις τρεις καταστά¬ 
σεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του Κε¬ 
φαλαίου αυτού. 

• Χαρακτηριστικά μπαταρίας - τροφοδοσίας και θερ- 
μοκρασιακό διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση φο¬ 
ρητού ή εποχούμενου ΦΗΜ. 

• Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης - άδειας καταλ¬ 
ληλότητας του ΦΗΜ. 

• Στην περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ¬ 
τρου, αναφέρονται πλέον και τα στοιχεία του ενσω¬ 
ματωμένου ή διασυνδεόμενου ταξιμέτρου (αρ. άδειας 
Υπουργ. Ανάπτυξης, σταθερά ταξιμέτρου, κλπ). 

• Αριθμός μητρώου του ΦΗΜ. 

• Σύνθεση του ΦΗΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά δια- 
κριτά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον 
κάτοχο - αγοραστή. 

• Οδηγίες για την φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση 
θερμικού εκτυπωτή. 

2.20.5.3.3. Στη δεύτερη σελίδα της πρώτης ενότητας 
του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, αναγράφο¬ 
νται οι μέγιστες δυνατές τιμές που μπορούν να λάβουν 
οι εξής αθροιστές: 

• Βλαβών μνήμης εργασίας - 0Μ03 Ειτογ 

• Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου 

• Αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ 

• Ειδών 

• Κατηγοριών ειδών 

• Καταγραφής προσβάσεων - επεμβάσεων Τεχνικού 

• Οι μέγιστοι δυνατοί αριθμοί που μπορεί να διαχει- 
ρισθεί ο ΦΗΜ για τις αξίες συναλλαγών (τιμής μονάδας 


και συνολικού ποσού) ανά απόδειξη, αλλά και οι μέ¬ 
γιστες δυνατές τιμές των προοδευτικών αθροιστικών 
ποσών συνόλων ανά συντελεστή ΦΠΑ και τζίρου στα 
ποσά που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη και 
εκτυπώνονται στο δελτίο «Ζ». 

2.20.5.3.4. Στη τρίτη σελίδα της πρώτης ενότητας του 
βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, προσαρμόζεται 
ακριβές αντίγραφο των βασικών όρων της παρεχόμε¬ 
νης εγγύησης, όπως στο υπάρχον σχετικό υπόδειγμα, 
το οποίο συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον 
πρώτο αγοραστή και τον πρώτο πωλητή (έμπορο) του 
ΦΗΜ. 

2.20.5.3.5. Στις επόμενες σελίδες της πρώτης ενότητας 
του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών αναφέρονται 
με τρόπο επεξηγηματικό και κατανοητό όλοι οι απαραί¬ 
τητοι χειρισμοί για την : 

• Έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 

•Έκδοση Δελτίου Περιοδικής Ανάγνωσης Δεδομένων 

Φορολογικής Μνήμης (Αναλυτικής και Συνοπτικής), με 
επιλογή «από... έως» εναλλακτικά με βάση τον α/α «Ζ» 
ή με βάση ημερολογιακή περίοδο 

•Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών (για 
όσες ΦΤΜ λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου) 

• Ανάγνωση των Δεδομένων της Φορολογικής Μνήμης 
μέσω σειριακής θύρας και χρήση Ηλεκτρονικού Υπο¬ 
λογιστή 

2.20.5.3.6. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, 
που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος 
της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και 
Επισκευών, για τους ΦΗΜ οι οποίοι εκδίδουν δελτία 
αποδείξεων εσόδου το περιεχόμενο των οποίων δια¬ 
μορφώνεται από πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών 
(σύμφωνα με την παράγραφο 2.13.2 του Κεφαλαίου αυ¬ 
τού) που ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο 
σύστημα, αναγράφονται τα εξής: 

• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμι¬ 
κού εφαρμογών. 

• Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός 
έκδοσης (νοΓείοη) του λογισμικού αυτού. 

• Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλλη¬ 
λότητας, ότι το λογισμικό έκδοσης αποδείξεων εσόδου 
μέσω του ΦΗΜ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και 
εκδίδει τις αποδείξεις εσόδου σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

• Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περί¬ 
πτωση η λειτουργία - συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυν- 
δεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημέ¬ 
νο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση αποδείξεων 
εσόδου. 

2.20.5.4. Β. Δεύτερη ενότητα 

2.20.5.4.1. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης 
- χρήστη του ΦΗΜ. 

2.20.5.4.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγρά¬ 
φονται: 

• Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή του ΦΗΜ. 

• Ημερομηνία εγκατάστασης του ΦΗΜ στο χώρο λει¬ 
τουργίας του. 

• Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ. 

2.20.5.4.3. Επιπλέον σελίδες για τυχόν αλλαγές διευ¬ 
θύνσεων του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, όπου ανα- 
φέρονται τα πλήρη στοιχεία του, πριν και μετά την 
αλλαγή διεύθυνσης. 
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2.20.5.4.4. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση με¬ 
ταβίβασης - εκχώρησης του ΦΗΜ, όπου αναφέρονταί: 

• τα τελευταία δεδομένα της χρησιμοποιηθείσας φο¬ 
ρολογικής μνήμης, ως εξής: 

ο αριθμός τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας 
κίνησης «Ζ». 

ο ημερομηνία έκδοσης τελικού εκδοθέντος δελτίου 
ημερήσιας κίνησης «Ζ» 

ο Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρ¬ 
ξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της 
φορολογικής μνήμης). 

ο Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογη- 
μένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται 
σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη 
λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φο¬ 
ρολογικής μνήμης). 

• τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και 
μετά την μεταβίβαση - εκχώρηση. 

2.20.5.4.5. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση 
απόκτησης (μεταβίβασης - εκχώρησης) του ΦΗΜ από 
άλλο κάτοχο, όπου αναφέρονταί τα πλήρη στοιχεία 
των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση 
- εκχώρηση. 

2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα με τη μορφή της Υπεύ¬ 
θυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως 
ισχύει, η οποία συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβί¬ 
βασης μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού σε 
νέο κάτοχο - χρήστη, από μεταπωλητή φορολογικών 
μηχανισμών. 

2.20.5.4.7. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗ- 
ΜΕ Ταξιμέτρου, υποχρεωτικά στην ενότητα αυτή περι¬ 
λαμβάνονται και αναφέρονταί: 

• τα πλήρη στοιχεία οχήματος (μάρκα και μοντέλο 
οχήματος, έτος 1ης κυκλοφορίας, αρ. άδειας ταξί, αρ. 
κυκλοφορίας οχήματος, κλπ) 

• Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλ¬ 
λευτή). 

• Ημερομηνία αγοράς - εγκατάστασης και έναρξης 
λειτουργίας του μηχανισμού. 

• Ιδιαίτερη σελίδα για συμπλήρωση της έναρξης 

• Ιδιαίτερη σελίδα Θεώρησης Βιβλιαρίου Συντήρησης 
και Επισκευών. 

• Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων 
οχήματος. 

• Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων του 
αυτού ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή) 

• Ικανός αριθμός σελίδων για μεταβιβάσεις, με αντί¬ 
στοιχες θέσεις για συμπλήρωση συνολικών ποσών 
αθροιστών της φορολογικής μνήμης (τζίρων, ΦΠΑ ανά 
συντελεστή), στοιχείων μεταβίβασης (ημερομηνία μετα¬ 
βίβασης, στοιχεία πωλητή και αγοραστή), κλπ. 

2.20.5.5. Γ. Τρίτη ενότητα 

2.20.5.5.1. Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται 
κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του ΦΗΜ. 
Η ενότητα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία 
εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικό¬ 
τερα στη συνέχεια: 

2.20.5.5.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγρά¬ 
φονται: 


• Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου 
τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από 
το κάτοχο - χειριστή του ΦΗΜ). 

• Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού 
που χειρίζεται την κλήση του κατόχου - χειριστή του 
ΦΗΜ. 

• Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς του ΦΗΜ στο χώρο 
του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν 
μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λει¬ 
τουργίας της. 

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του 
εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

• Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του 
εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

• Ημερομηνία και ώρα επιστροφής του ΦΗΜ στο χώρο 
λειτουργίας του, σε περίπτωση που οι εργασίες επι¬ 
σκευής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό 
χώρο. 

• Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από 
τον κάτοχο του ΦΗΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν. 

2.20.5.5.3. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεταί: 

• Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας του ΦΗΜ κατά η 
διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. 

• Αν έγινε επαναπρογραμματισμός του ΦΗΜ κατά τη 
διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. Αν ναι, να καταγραφεί 
λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε. 

• Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πλη¬ 
ρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή 
του ΦΗΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου 
τεχνικού. 

• Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας 
κίνησης «Ζ» που έχει εκδοθεί από το χειριστή. 

• Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης 
εσόδου που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
κατά την διάρκεια δοκιμών. 

• Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης 
«Ζ» που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδο¬ 
τημένου τεχνικού. 

• Δήλωση του χρήστη του ΦΗΜ ότι όλα τα δελτία 
των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα 
από αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του 
χρήστη. 

• Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή 
λειτουργία του ΦΗΜ μετά το τέλος των εργασιών επι¬ 
σκευής ή συντήρησης. 

• Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργα¬ 
σιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν 
χρησιμοποιήθηκαν. 

• Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, 
των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλα¬ 
κτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν. 

• Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν. 

2.20.5.5.4. Στη τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τε¬ 
χνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών 
επισκευής στον ΦΗΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) 
επιλογών (οάβοίώοχΘε) σαν απάντηση σε ερωτήματα 
σχετικά με τον ΦΗΜ. Ενδεικτικά αναφέρονταί οι ακό¬ 
λουθες ερωτήσεις: 
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2.20.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 


Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής ; 

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό ; 

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών ; 
Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας ; 

2.20.5.5.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού ; 
Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης ; 

Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή ; 
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□ 

□ 

ΝΑΙ 
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□ 

□ 
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□ 

□ 
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ΟΧΙ 

□ 

□ 
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ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 


2.20.5.5.7. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδει¬ 
κτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα 
ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο 
που παρέχεται από τον προμηθευτή του ΦΗΜ. Επί¬ 
σης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων 
ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν 
να εκτείνεται πέρα από μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα 
αφού συμπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιο¬ 
δοτημένο τεχνικό. 

2.20.5.5.7. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗ- 
ΜΕ Ταξιμέτρου, επισημαίνεται ότι: 

• Σε κάθε ιδιοκτήτη - συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή) 
χορηγείται ιδιαίτερο βιβλιάριο συντήρησης ο οποίος σε 
κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη φύλαξής του. Με δική 
του μέριμνα και υποχρέωση το ΒΣΕ προσκομίζεται και 
θεωρείται στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δ.Ο.Υ. 

• Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, 
ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός καταγράφει και βεβαι¬ 
ώνει στο ΒΣΕ σε ποια συγκεκριμένη εκάστοτε θέση 
εκμεταλλευτή έλαβε χώρα η βλάβη. Το γεγονός αυτό 
πιστοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ο οποί¬ 
ος υποχρεούται στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η 
οποία συνοδεύει το ΒΣΕ (με τη σχετική καταχώρηση) 
και παραμένει εντός του οχήματος. 

2.20.6. Εγχειρίδιο χρήσης 

2.20.6.1. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην 
ελληνική γλώσσα. 

2.20.6.2. Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το 
μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης του φορολογικού μηχα¬ 
νισμού, καθώς και η σύνθεσή του, στην περίπτωση που 
ο ΦΗΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά 
μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής). 


2.20.6.3. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες 
χρήσης. 

2.20.6.4. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι 
δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται 
από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά 
κατηγορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, 
έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών 
στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λ.π.. Για κάθε εξηγού¬ 
μενο χειρισμό θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και 
η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο 
αντίστοιχο αποτέλεσμα, από τον ΦΗΜ, το οποίο δεν θα 
παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη 
παρά μόνο ως προς τα στοιχεία. 

2.21. Συσκευασία 

2.21.1. Η συσκευασία του ΦΗΜ ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις: 

• Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται 
από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή 
διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι 
τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοι¬ 
ώσεις ή άλλου είδους ζημιά. 

• Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφο¬ 
ρές εύθραυστων υλικών. 

2.21.2. Ο συσκευασμένος φορολογικός μηχανισμός 
μπορεί να παραμείνει χωρίς καμία επίπτωση σε απο¬ 
θηκευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλο¬ 
ντος 

• Θερμοκρασία από - 5 °Θ έως + 48 °Θ 

• Σχετική υγρασία έως 95%, 

• Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, 
χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη. 

2.22. Βάρος και Διαστάσεις 

Ο σχεδιασμός του ΦΗΜ είναι τέτοιος ώστε να επι- 
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τυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατό 
μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολο¬ 
γούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή. 

2.23. Θόρυβος 

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του 
ΦΗΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμο¬ 
νίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδια¬ 
γραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπω¬ 
σης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή 
για την παροχή έγκρισης - άδειας καταλληλότητας. 

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού 
Κατόχου 

2.24.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 5 πλήρων 
αλλαγών στοιχείων (λεκτικών) προσδιορισμού του κα¬ 
τόχου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ορίζονται διαφο¬ 
ρετικά από σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ή και σ’ 
αυτά να προστίθενται και άλλα, για την αντιμετώπιση 
ειδικών περιπτώσεων. 

2.24.2. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός πλήρων αλλαγών 
αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς 
στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν 
επιτρέπεται η αλλαγή λεκτικού εάν προηγουμένως δεν 
έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης 
«Ζ». 

2.24.3. Επιπλέον για την αλλαγή λεκτικού, μετά την 
έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει 
καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου - συναλλαγής («Νό¬ 
μιμης Απόδειξης»). Μετά από κάθε αλλαγή λεκτικού, ο 
ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί 
ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον ενα- 
πομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αλλαγές Λεκτικού που έχουν Απομείνεί: 4» 

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα, Είδη, Κατηγορίες 

2.25.1. Τμήματα (Αθροιστές) 

2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα, ένα 
για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Ο ΦΗΜ αποκλείει κάθε δυ¬ 
νατότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν 
αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντε¬ 
λεστή Φ.Π.Α. 

2.25.1.2. Επίσης, ο ΦΗΜ διαθέτει δυνατότητα εκτύπω¬ 
σης δελτίου των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδε- 
δεμένο συντελεστή ΦΠΑ. 

2.25.2. Είδη 

2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη και 
κατηγορίες ειδών, με δυνατότητα καταγραφής της περι¬ 
γραφής (ονομασίας) του είδους, της μονάδας μέτρησης 
ποσότητας, της αξίας μονάδας του είδους, τον συντε¬ 
λεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί και την κατηγορία στην 
οποία ανήκει, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 
ειδών, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον 20 
διαφορετικές κατηγορίες. 

2.25.2.2. Οι κατηγορίες των ειδών είναι ανεξάρτητες 
από τα τμήματα συντελεστών ΦΠΑ που διαθέτει ο ΦΗΜ. 
Ο ΦΗΜ έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. 


πληκτρολόγηση κωδικού) της αυτόματης ένδειξης σε 
οθόνη, της τιμής του είδους. 

2.25.2.3. Διόρθωση - Ακύρωση. Ο ΦΗΜ παρέχει στο 
χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης - ακύρωσης σε είδη, 
της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης. 

2.25.2.4. Αλλαγή Είδους. Η αλλαγή ειδών είναι επιτρε¬ 
πτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ 
και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο. 

2.25.2.5. Έκπτωση / Αύξηση. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα 
ποσοτικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης. Η έκ¬ 
πτωση γίνεται για κάθε είδος (αγαθό) χωριστά ή για το 
σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης 
αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του είδους στο 
οποίο αναφέρεται η έκπτωση, και στη δεύτερη περί¬ 
πτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την 
έκδοση του Μερικού Συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για την 
περίπτωση αυξήσεως. 

2.25.2.6. Ο ΦΗΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας 
κίνησης «Ζ» τα αντίστοιχα ημερήσια συνολικά ποσά των 
διορθώσεων, αλλαγών, εκπτώσεων και αυξήσεων, με 
τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους. 

2.25.3. Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ 

2.25.3.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 12 αλ¬ 
λαγών συντελεστών ΦΠΑ. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται 
υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια 
οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ εάν προηγουμένως δεν έχει 
προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 
Επιπλέον για την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, μετά την 
έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει κα¬ 
μιά έκδοση αποδείξεως εσόδου συναλλαγής («Νόμιμης 
Απόδειξης»). 

2.25.3.2. Κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ καταγράφεται 
στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕ¬ 
ΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ . ΣΕ . μαζί με την αντίστοιχη ημερο¬ 
μηνία μεταβολής. 

2.25.3.3. Μετά από κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, ο 
ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί 
ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον ενα- 
πομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, πχ «ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ που έχουν Απομείνεί: 11» 

2.25.3.4. Εξ αρχής ο ΦΗΜ εφοδιάζεται με τα προκα¬ 
θορισμένα ποσοστά στους αντίστοιχους συντελεστές 
ΦΠΑ. Η αντιστοιχία αυτή γενικά έχει ως εξής: Α=4%, 
Β=8%, Γ=18%, Δ=36% και διαφοροποιείται μόνο στις πε¬ 
ριπτώσεις που προβλέπεται από την φορολογική νομο¬ 
θεσία. Η αρχική τοποθέτηση των συντελεστών αυτών 
δεν προσμετρούνται ως αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ. 

2.25.3.5. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των ποσοστών αυ¬ 
τών και οι αντιστοιχία τους, χωρίς να επιβάλλεται από 
τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό 
επισημαίνεται και αναγράφεται εμφανώς στα εγχειρί¬ 
δια χρήσης και προγραμματισμού, ως πληροφοριακό 
στοιχείο για τον κάτοχο του ΦΗΜ. 

2.25.3.6. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει τα ποσοστά 
των συντελεστών ΦΠΑ και δεν επιτρέπει την καταχώρη- 
ση ή την ύπαρξη του ίδιου ποσοστού σε διαφορετικούς 
συντελεστές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, να τεθεί π.χ. πο¬ 
σοστό 18% στο συντελεστή Γ και το ίδιο ποσοστό 18%, 
να τεθεί και στο συντελεστή Δ. 

2.25.3.7. Ο συντελεστής μηδενικού ΦΠΑ (Ε=0), είναι συ¬ 
γκεκριμένος και το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει 
καμιά δυνατότητα αλλαγής του. 
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2.25.3.8. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφό¬ 
σον δεν έχει γίνει σύνδεση των τμημάτων με συντελε¬ 
στές ΦΠΑ. 

2.25.3.9. Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργα¬ 
σίας (0ΜΟ5 Επόγ) επαναφέρονται από τη φορολογική 
μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ 

2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ 

2.26.1 Απόδειξη Εσόδου 

2.26.1.1. Η μόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον 
πελάτη είναι εκείνη η νόμιμη απόδειξη της οποίας τα 
στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη 
της ΦΤΜ. 

2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις 
χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙ¬ 
ΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επώνυμο, Ονομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί. 

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσό¬ 
δου 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπο- 
νται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. 

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία 
αναγράφεται η ονομασία - περιγραφή του είδους και 
όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους 

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 
4%. 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας 
του είδους 

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισημαίνεται 
ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής 
δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα 
εστιατορίου). 

13. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών 
συναλλαγής (τιμές μονάδας) και ΦΠΑ καθώς και απο¬ 
τελέσματα ενδιάμεσων υπολογισμών απεικονίζονται 
τουλάχιστον με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρω¬ 
τέα και καταβλητέα ποσά των συναλλαγών στρογγυ- 
λοποιούνται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται 
με δύο δεκαδικά ψηφία ακριβώς. 

2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχεί¬ 
ων, το περιεχόμενο της νόμιμης απόδειξης εσόδου να 
διαμορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων 
εφαρμογής ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

2.26.2. Εκτύπωση - Περιεχόμενο του Δελτίου Ημερή¬ 
σιας Κίνησης «Ζ». 

2.26.2.1. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 
είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, ακόμη 
και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καταγραφή ημερήσιων 
συναλλαγών και οι ημερήσιοι αθροιστές της μνήμης 
εργασίας είναι μηδενικοί. 

2.26.2.2. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η παρε- 
μπόδιση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης 


«Ζ». Για το λόγο αυτό το λογισμικό του ΦΗΜ δεν απαιτεί 
καμία εισαγωγή - πληκτρολόγηση ή χειρισμό κανενός 
είδους κωδικού (ραεεννοιτΙ) για την έκδοση του «Ζ». 

2.26.2.3. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο 
ημερήσιας κίνησης «Ζ» περιέχονται ανάμεσα στις χα¬ 
ρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙ¬ 
ΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Επώνυμο, Ονομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κί¬ 
νησης Ζ» 

7. Αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης 

«Ζ» 

8. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί (π.χ. 1,2, κ.λ.π.). 

9. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ημε¬ 
ρήσιας κίνησης «Ζ». 

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές και τα Ημερήσια Σύνο¬ 
λα και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της 
ημερήσιας κίνησης: 

ί. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συ¬ 
ντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%) 

Ιί. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφο- 
ρολογημένων ( χωρίς ΦΠΑ ) εσόδων που αντιστοιχούν 
στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 
36%). 

μι. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντε¬ 
λεστή Ε (0%) 

ιν. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από 
την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση του «Ζ», με: 

ο Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της 
ημέρας. 

ο Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από 
... σε ...). 

ο Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις, 
ο Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (0Μ03 
Εγγογβ) 

ο Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε 
...). 

ο Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή, 
ο Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τ εχνικού 

11. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από αρχής 
λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένης και της 
τρέχουσας ημερήσιας κίνησης, με: 

ί. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

ϋ. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δι¬ 
ακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά 
που δεν υπάγονται. 

ίΙΙ. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 
ιν. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τι¬ 
μών ΦΠΑ. 
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ν. Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΟΜΌ3 Επόγβ) 

νι. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

νϋ. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

νίϋ. Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τεχνικού 

12. Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

2.26.2.4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ειδών 
- κατηγοριών, οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά 
εκτυπώνονται υποχρεωτικά ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερο 
τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.26.3. Εκτύπωση Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου πε¬ 
ριεχομένου φορολογικής μνήμης 

2.26.3.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 
ση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής 
μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής πε¬ 
ριόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών 
αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ». 

2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η έν¬ 
δειξη «Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». 
Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης 
υποχρεωτικά αναγράφονται: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναλυτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 

9. Ανά ημερήσιο δελτίο «Ζ»: 

• ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης 
«Ζ» και η ημερομηνία έκδοσής του 

• Τα ποσά Φ.Π.Α. της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», 
διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα 
σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν 
υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της 
ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ της 
ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΟΜΌ5 
Επόγ 5) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ» 

• Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών της ημέρας 
του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή 
της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τεχνικού 

10. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ 
για τη συγκεκριμένη περίοδο, με: 


• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΟΜΌ3 Ειτοΐ'ε) 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 

11. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού. 

2.26.4. Εκτύπωση Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου πε¬ 
ριεχομένου φορολογικής μνήμης. 

2.26.4.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανά¬ 
γνωση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιε¬ 
χομένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσ¬ 
δήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ 
επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερήσιας 
κίνησης «Ζ». 

2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό 
στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η 
ένδειξη «Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». 
Στο δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης 
υποχρεωτικά αναγράφονται: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Συνοπτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου. 

9. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Ο συνολικός αριθμός των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΟΜΌ3 Ειτοΐ'ε) 

• Ο συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Ο συνολικός αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Ο συνολικός αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 
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10. Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού. 

2.26.5. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (X, 
κ.λ.π,). 

2.26.5.1. Όταν ο ΦΗΜ εκδίδει λοιπά πληροφοριακά 
δελτία, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει 
στο εκτυπούμενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα. 

2.26.5.2. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων ανα¬ 
λυτικής αναφοράς («X») πωλήσεων ημέρας ανά είδος και 
ανά κατηγορία. Το δελτίο αυτό ονομάζεται «Αναφορά 
Ειδών Ημέρας». Σ’ αυτήν αναγράφονται τα πλήρη στοι¬ 
χεία κάθε είδους, οι πωληθείσες ποσότητες και οι ει¬ 
σπράξεις ανά είδος και ανά κατηγορία, από την έκδοση 
του προηγούμενου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» μέχρι 
την στιγμή της έκδοσης της αναφοράς «X». 

2.26.5.3. Για την απεικόνιση των γενικών συνολικών 
ποσών ημέρας, ημερολογιακής περιόδου, καθώς και των 
ποσών από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ, που εκτυπώνο¬ 
νται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και λοιπών ανα¬ 
φορών «X», ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης αριθμού 
με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 7 ψηφίων χωρισμένο σε 
τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημα¬ 
ντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με ακριβώς 2 
δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο 
μέρος με υποδιαστολή - κόμμα (π.χ. 9.999.999,99). 

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

2.27.1 Εισιτήριο 

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα 
διαχείρισης εισιτηρίου. Τότε, στην περίπτωση αυτή: 

2.27.1.1. Το εισιτήριο λειτουργεί ως προείσπραξη του 
ποσού μιας απόδειξης. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατόν 
είτε να έχει προβλεφθεί και είναι προκαθορισμένη (εν¬ 
σωματωμένη στο λογισμικό του ΦΗΜ), είτε είναι δυνατή 
με ειδικό προγραμματισμό χειριστή (π.χ. με πλήκτρο ή 
συνδυασμό πλήκτρων) και είδους. 

2.27.1.2. Στην πρώτη περίπτωση η δυνατότητα αυτή 
αναφέρεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού 
συντήρησης, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στα εν 
λόγω εγχειρίδια, για τον σωστό τρόπο χρήσης της λει¬ 
τουργίας του εισιτηρίου από τον χειριστή. Η λειτουργία 
του εισιτηρίου διαφέρει, ως προς αυτό το σημείο, από 
την έκπτωση σε Μερικό Σύνολο. 

2.27.1.3. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα 
αφαίρεσης της αξίας του(των) εισιτηρίου(ων) από κά¬ 
ποιο συγκεκριμένο είδος, ή κατηγορία ΦΠΑ. Η αξία αυτή 
θα πρέπει να αφαιρείται επιμεριστικά σε όλα τα είδη 
του εκδιδομένου δελτίου απόδειξης. 

2.27.1.4. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολι¬ 
κού ημερήσιου εισπραχθέντος ποσού από τα εισιτήρια 
καθώς και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.27.2. Κουπόνι 

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα 
διαχείρισης εκπτωτικών κουπονιών. Τότε, στην περί¬ 
πτωση αυτή: 

2.27.2.1. Το κουπόνι υπολογίζεται ως έκπτωση συγκε¬ 
κριμένου είδους και όχι επί της αξίας Μερικού (ή ολικού) 
Συνόλου διαφόρων ειδών. Μετά από Μερικό Σύνολο δεν 
είναι δυνατή η χρήση έκπτωσης κουπονιού παρά μόνο 
ως κανονικής Έκπτωσης (ποσοτικής ή ποσοστιαίας επί 
του Μερικού Συνόλου) η οποία πρέπει να επιμερίζεται 
κατ’ αναλογία σε όλα τα είδη και τους αντίστοιχους 
Συντελεστές ΦΠΑ. 


2.27.2.2. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού 
ημερήσιου ποσού από τα κουπόνια καθώς και του συ¬ 
νολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης 
«Ζ». 

2.27.3. Λειτουργίες Ταμείου 

2.27.3.1. Ανάληψη έναντι. 

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής 
της περίπτωσης ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων 
από το ταμείο «έναντι». 

2.27.3.2. Είσπραξη έναντι. 

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής 
της περίπτωσης είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή 
«έναντι» (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων 
που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή πα¬ 
ροχή υπηρεσιών ). 

2.27.3.3. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση των ημερήσιων 
συνόλων των ποσών Ανάληψης έναντι και Είσπραξης 
έναντι σε ειδικό τμήμα, του Δελτίου Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης «Ζ». 

2.28 Ούρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνή¬ 

μης 

2.28.1. Ο ΦΗΜ διαθέτει σειριακή θύρα (Β3232) που προ¬ 
ορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολο¬ 
γικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΦΗΜ 
ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιε¬ 
χομένου της φορολογικής μνήμης μέσω της σειριακής 
θύρας από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2.28.2. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας 
με προσωπικό Η/Υ και το λογισμικό προσωπικού Η/Υ 
ανάγνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης 
μέσω σειριακής θύρας, κατατίθενται στην Επιτροπή, 
κατά τη διαδικασία έγκρισης. Η λεπτομερής περιγραφή 
των απαιτούμενων χειρισμών ανάγνωσης αναγράφεται 
στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών. 

2.28.3. Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα δημιουρ¬ 
γίας στον προσωπικό Η/Υ που εγκαθίσταται, ηλεκτρο¬ 
νικού αρχείου μορφής απλού ελληνικού κειμένου (απλό 
αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόμενο του οποίου είναι 
όμοιο με αυτό του αντίστοιχου εκτυπούμενου δελτίου 
αναλυτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης, από τον 
εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ. 

2.28.4. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας με 
προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του λογισμικού αυτού, 
σε κατάλληλο μέσο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
εξοπλισμού του ΦΗΜ και παραδίδεται σε κάθε νέο κά¬ 
τοχο - χρήστη ΦΗΜ από τον πωλητή του ΦΗΜ. 

2.28.5. Ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ είναι υπόχρε¬ 
ος στη διαφύλαξη του καλωδίου και λογισμικού αυτού 
και το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε 
οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί. 

3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ. 

3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων 

3.1.1. Ως Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ορίζεται το 
εκτυπωτικό σύστημα του ΦΗΜ, που χρησιμοποιείται για 
την έκδοση των νομίμων αποδείξεων: 

• αποδείξεων εσόδου 

• δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» 

• καθώς και για την εκτύπωση και άλλων πληροφορι¬ 
ακών δελτίων (π.χ. αναφορών ανάγνωσης φορολογικής 
μνήμης, κ.λ.π.), όπως περιγράφονται στις σχετικές πα¬ 
ραγράφους του παρόντος κειμένου. 

3.1.2. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την έκδοση 
όλων των δελτίων από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξε- 
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ων είναι η Ελληνική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από 
τον Κ.Β.Σ. για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. 

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων 
Αποδείξεων 

3.2.1. Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρου¬ 
στικός, θερμικός ή ψεκασμού και τυπώνει υποχρεωτικά 
ελληνικούς και προαιρετικά λατινικούς χαρακτήρες κα¬ 
θώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. 

3.2.2. Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή ενημερώνο¬ 
νται οι χρήστες με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγω¬ 
γέα και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και 
ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλι¬ 
άριο συντήρησης - επισκευών και στο εγχειρίδιο οδηγι¬ 
ών χρήσης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από 
τις οποίες πρέπει να φυλάσσονται αντίγραφα ή δελτία 
αρχείου του θερμικού χαρτιού, ώστε να εξασφαλίζεται 
η αναγνωσιμότητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η 
διαφύλαξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

3.2.3. Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος 
για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη 
για 40.000.000 χαρακτήρες. 

3.2.4. Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος >2,5ηηηη 
και πλάτος >1,2πιπη. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρινείς και 
διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύ¬ 
πωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε 
σημείο. 

3.2.5. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 
γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών 
ανά γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχι¬ 
στον 16 στήλες αλφαριθμητικοί χαρακτήρες συμπερι¬ 
λαμβανομένων και των απαιτούμενων μεταξύ αυτών 
κενών διαστημάτων. 

3.2.6. Το τελικό δείγμα γραφής των ελληνικών χαρα¬ 
κτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την 
έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής. 

3.2.7. Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων 
που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή του 
ΦΗΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χα¬ 
ρακτηριστικά τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο 
Οικονομικών. 

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή 

Οποιαδήποτε φυσική αποσύνδεση του φορολογικού 
εκτυπωτή εφ’ όσον ο ΦΗΜ είναι σε τάση λειτουργίας, 
ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με 
την ένδειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επα¬ 
νάληψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα 
σε οθόνη. Επιπλέον σταματούν όλες οι λειτουργίες του 
ΦΗΜ και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμ¬ 
βαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων. 

3.4. Έκδοση και Τήρηση Αντιγράφων εκδιδομένων 
δελτίων ΦΗΜ. 

Η έκδοση και τήρηση αντιγράφων όλων των εκδι- 
δομένων από ΦΗΜ δελτίων, γίνεται με έναν από τους 
εξής τρόπους: 

α) Με Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης 

β) Μέσω Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης των αντι¬ 
γράφων 

4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης 

4.1. Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύ¬ 
στημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και 
αντιγράφου, (π.χ. με κατάλληλο εκτυπωτικό μηχανισμό 
δύο ρολών χαρτοταινίας). 


4.2. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη 
ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρω¬ 
τότυπο και στο αντίγραφο. 

4.3. Τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του εκτυ¬ 
πωτή ή των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται στο σύ¬ 
στημα διπλής εκτύπωσης, είναι αυτά που καθορίζονται 
στην προηγούμενη παράγραφο 3. 

5. ΦΗΜ με Ηλεκτρονικό Τρόπο διαφύλαξης αντιγρά¬ 
φων εκδιδομένων δελτίων - Ειδικές απαιτήσεις και τε¬ 
χνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

5.1. ΦΗΜ και ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμε- 
νων δελτίων. 

5.1.1 Είναι δυνατόν, αντί του συστήματος διπλής εκτύ¬ 
πωσης για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων δελ¬ 
τίων στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς 
(ΦΗΜ), να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική αποθήκευση των 
εκδιδόμενων δελτίων. 

5.1.2. Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθή¬ 
κευση εκδιδόμενων δελτίων, θεωρούνται ΦΗΜ Αυξημέ¬ 
νων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ). 

5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην 
Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.2.1. Όλα τα εκδιδόμενα δελτία (οι «Νόμιμες Αποδεί¬ 
ξεις» και όλα τα λοιπά δελτία), που εκδίδονται από τον 
ΦΗΜ κατά την διάρκεια της ημέρας (από την έκδοση 
του αμέσως προηγούμενου «Ζ» μέχρι και την έκδοση 
του επόμενου «Ζ»), εγγράφονται σε Προσωρινή Μνήμη 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων - ΠΜΗΑΔ. Δεν απαι¬ 
τείται η εγγραφή των δελτίων «Ζ» στην ΠΜΗΑΔ. 

5.2.2. Η εγγραφή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων, γίνεται με την έκδοση κάθε πα- 
ραγόμενου δελτίου. 

5.2.3. Ειδικότερα όλα τα αντίγραφα δελτίων που εγγρά- 
φονται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
και αφορούν τις «Νόμιμες Αποδείξεις», εγγράφονται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» 
(και όπου αυτές αναγράφονται), με την χαρακτηριστική 
φράση «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 

5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων. 

5.3.1. Η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων είναι τύπου ΕΕΡΒΟΜ ή ΡΙαεΙι ΕΡΒΟΜ ή συμβα¬ 
τής και σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των δεδομένων 
της είναι ανεξάρτητη οποιοσδήποτε ενσωματωμένης 
πηγής ή παρεχόμενης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η μνήμη 
αυτή είναι είτε ενσωματωμένη στο απαραβίαστο εσω¬ 
τερικό του ΦΗΜ, είτε εμβυσματούμενη / αποσπώμενη 
από αυτό. 

5.3.2. Εμβυσματούμενη / Αποσπώμενη Προσωρινή Μνή¬ 
μη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.3.2. Ι. Στην περίπτωση που η Προσωρινή Μνήμη Ημε¬ 
ρήσιας Αποθήκευσης Δελτίων είναι εμβυσματούμενη 
/ αποσπώμενη, κάθε αφαίρεσή της από το σώμα του 
ΦΗΜ στον οποίο ανήκει, έχει σαν αποτέλεσμα την άμε¬ 
ση διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων Νομίμων 
Αποδείξεων από τον ΦΗΜ. 

5.3.2.2. Αυτή η διακοπή της λειτουργίας, εγγράφεται 
στη φορολογική μνήμη με την αντίστοιχη ημερομηνία 
και ώρα, σηματοδοτείται με σχετική ένδειξη σε οθόνη 
ή προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και συνοδεύεται από 
δελτίο εκτύπωσης, στο οποίο, περιλαμβάνονται τα στοι¬ 
χεία του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, η χαρακτηριστι¬ 
κή ένδειξη «Αφαίρεση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας 
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Αποθήκευσης Δελτίων *** ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ***», 
η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του 
ΦΗΜ. 

5.3.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφε- 
ται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον εάν 
γίνει εμβυσμάτωση / επανασύνδεση της Προσωρινής 
Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων με το σώμα 
του ΦΗΜ στον οποίο ανήκει. 

5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που μεσολαβεί από «Ζ» σε «Ζ», 

το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση με κατάλληλο 
χειρισμό, να εκτυπώσει τα στοιχεία / δελτία που είναι 
αποθηκευμένα στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Απο¬ 
θήκευσης Δελτίων, με τον υπάρχοντα ενσωματωμένο 
εκτυπωτή, σε ειδικό δελτίο με τη χαρακτηριστική έν¬ 
δειξη «Αναφορά Ηλεκτρονικού Αρχείου». Το δελτίο αυτό 
δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.5. «Υπογραφή» Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση 
σχετικού Δελτίου 

5.5.1. Με την έκδοση (αμέσως μετά την ολοκλήρωση) 
του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» τα δεδομένα της 
Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, 
πιστοποιούνται μονοσήμαντα με την δημιουργία ειδικού 
αριθμού - «υπογραφής», ο οποίος «γεννιέται» με την 
χρήση του ειδικού είαηάειτΙ αλγορίθμου 3ΗΑ-1. 

5.5.2. Ο ειδικός αριθμός - «υπογραφής» που δημιουρ- 
γήθηκε μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και την εγγραφή των σχετικών 
δεδομένων στη φορολογική μνήμη, εγγράφεται σαν 
ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την 
ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε εδικό δελτίο 
υπογραφής ημερήσιων δεδομένων - δελτίων, στο οποίο 
εκτός του ίδιου του αριθμού, περιλαμβάνει τα στοιχεία 
του κατόχου της ΦΤΜ, τη χαρακτηριστική ένδειξη «Δελ¬ 
τίο ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» την ημερο¬ 
μηνία και ώρα καθώς και τον Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

5.5.3. Το Δελτίο Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, 
εκδίδεται αυτομάτως, (χωρίς την παρέμβαση με οποιον- 
δήποτε τρόπο του χειριστή του ΦΗΜ), με την ολοκλή¬ 
ρωση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», 
θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής της εκτύπωσης 
και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερή¬ 
σιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων. 

5.6.1. Γενικά 

5.6.1.1. Μετά την έκδοση του Δελτίου Υπογραφής Ημε¬ 
ρήσιων Δεδομένων, με κατάλληλους χειρισμούς, γίνεται 
η μεταφορά του ηλεκτρονικού αρχείου των αποθηκευ- 
μένων αντιγράφων δελτίων και του αντίστοιχου Δελτίου 
Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, από την Προσωρινή 
Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων σε κατάλληλο 
ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο 
προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνιμη 
αποθήκευση και διαφύλαξη. 

5.6. Ι.2. Η μεταφορά αυτή γίνεται: 

• α) Με σύνδεση μέσω μιας ολοκληρωμένης Ειδικής 
Θύρας Μεταφοράς Δεδομένων - (ΕΘΜΔ). Η θύρα ΕΘΜΔ 
με την οποία συνδέεται ο ΦΗΜ με τον Η/Υ είναι συγκε¬ 
κριμένη, μοναδική, και προσδιορίζεται ρητά από τον 
κατασκευαστή - εισαγωγέα του ΦΗΜ ως Ειδική Θύρα 
Μεταφοράς Δεδομένων - ΕΘΜΔ με αντίστοιχη σήμανση 


επί ή πλησίον της θύρας αυτής. Η ΕΘΜΔ μπορεί να ταυ¬ 
τίζεται με την σειριακή θύρα του ΦΗΜ για την ανάγνωση 
της φορολογικής μνήμης ή την ΕΘΕΔ στην περίπτωση 
που ο ΦΗΜ ανήκει στην κατηγορία των ΑΔΗΜΕ και το 
διασυνδεόμενο σύστημα στην ΑΔΗΜΕ μέσω της ΕΘΕΔ 
είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

• β) Με την αποσύνδεση της Προσωρινής Μνήμης Ημε¬ 
ρήσιας Αποθήκευσης - στην περίπτωση που αυτή είναι 
εμβυσματούμενη / αποσπώμενη - και την σύνδεσή της 
σε κατάλληλη υποδοχή του Η/Υ, ο οποίος έχει τη δυνα¬ 
τότητα ανάγνωσής της και μεταφοράς των δεδομένων 
της, σε μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο. 

5.6.2. Ανεπιτυχής Μεταφορά 

5.6.2. Ι. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς μεταφοράς η δι¬ 
αδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιτυχή 
μεταφορά, εκτός της περίπτωσης εμφάνισης βλάβης, 
οπότε και με κατάλληλους χειρισμούς το γεγονός αυτό 
αριθμείται, εγγράφεται σε ιδιαίτερη εγγραφή στη Φο¬ 
ρολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και 
εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής 
μεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθμού 
υπογραφής ημερήσιων δελτίων, περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία του κατόχου της ΦΤΜ, η χαρακτηριστική έν¬ 
δειξη «ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά 
Δελτίων - ΒΛΑΒΗ», η ημερομηνία και η ώρα καθώς και 
ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

5 . 6 . 22 . Το δελτίο ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ Ημερήσιας Ηλεκτρο¬ 
νικής Μεταφοράς Δελτίων - ΒΛΑΒΗΣ, εκδίδεται με κα¬ 
τάλληλους χειρισμούς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και 
Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθηκεύ¬ 
εται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων. 

δ.6.2.3. Δεν επιτρέπεται καμία λειτουργία έκδοσης δελ¬ 
τίων πριν την αποκατάσταση της βλάβης από εξουσιο¬ 
δοτημένο τεχνικό. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς μέχρι την 
ολοκλήρωση της τελικής επιτυχούς μεταφοράς. 

5.6.3. Επιβεβαίωση Επιτυχούς Μεταφοράς 

5.6.3. Ι. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφορά των 
αποθηκευμένων στοιχείων / δελτίων, από την Προσω¬ 
ρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων και του 
αντίστοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρο¬ 
νικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, επιβεβαι¬ 
ώνεται με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, εγγράφεται 
σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί 
με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό 
δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, 
στο οποίο εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων 
δελτίων, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου 
της ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η 
Επιτυχής Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων 
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ», η ημερομηνία και η ώρα 
καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

δ.6.3.2. Το δελτίο Επιτυχούς Ημερήσιας Ηλεκτρονι¬ 
κής Μεταφοράς Δελτίων, εκδίδεται αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κί¬ 
νησης «Ζ» και Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και 
δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων. 

δ.6.3.3. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη λειτουργία / χει¬ 
ρισμός, του ΦΗΜ, πριν την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
ή ανεπιτυχούς μεταφοράς των δεδομένων, εκτός των 
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απαραίτητων χειρισμών για την Ημερήσια Ηλεκτρονι¬ 
κή Μεταφορά Δελτίων και την έκδοση του σχετικού 
δελτίου. 

5.6.3.4.Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς μεταφο¬ 
ράς των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία - δελτία 
της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων, ώστε αυτή να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί. 

5.7. Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Αρχείων Ψηφιακών 
Υπογραφών. 

5.7.1. Αρχεία Ηλεκτρονικού Ημερολογίου σε Ηλεκτρο¬ 
νικό Υπολογιστή 

5.7.11. Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς μεταφο¬ 
ράς, τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν αποθηκευθεί 
στον Η/Υ σε μόνιμο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτι¬ 
κό μέσο, είναι σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου 
ΕΛΟΤ-928. 

5.7.12. Το πρώτο εξ' αυτών αποτελεί το αναλυτικό 
ηλεκτρονικό αρχείο όλων των εκδοθέντων δελτίων της 
ημέρας (από το προηγούμενο «Ζ»). Στον σχηματισμό 
της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν: α) ο 
10-ψήφιος ή 11-ψήφιος (τα 2 ή 3 γράμματα έγκρισης + 
τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα 
κενά) αριθμός μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει 
προέλθει β) ο 4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτί¬ 
ου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», γ) τα 6 ψηφία της ημερομηνί¬ 
ας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής: ΥΥΜΜϋΟ, 
όπου ΥΥ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και ϋϋ η ημέρα, δ) 
το σύμβολο της κάτω παύλας (υπόθΓεοοΓθ) ακολου¬ 
θούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “α” καθώς 
και το προέκταμα «.1x1» που υποδηλώνει το είδος του 
(απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928). 

5.7.13. Το δεύτερο εξ’ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό 
αρχείο ψηφιακής υπογραφής όλων των εκδοθέντων 
δελτίων της ημέρας. Στον σχηματισμό της ονομασίας 
αυτού του αρχείου συμμετέχουν: α) ο 10-ψήφιος ή 11- 
ψήφιος (τα 2 ή 3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του 
αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός 
μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) ο 
4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ», γ) τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας 
του (εγγραφής του) ως εξής: ΥΥΜΜϋϋ, όπου ΥΥ είναι το 
έτος, ο μήνας ΜΜ και ϋΟ η ημέρα, δ) το σύμβολο της 
κάτω παύλας ( υπόθΓεοοΓθ) ακολουθούμενο από το 
ενδεικτικό λατινικό γράμμα “ό” καθώς και το προέκταμα 
«.1x1» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο 
ΕΛΟΤ-928). 

5.7.14. Στο δεύτερο αυτό αρχείο αναγράφεται μόνον 
η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών ΕΛΟΤ-928 χαρα¬ 
κτήρων της αντίστοιχης ψηφιακής υπογραφής (γίνεται 
χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρα¬ 
κτήρων Α...Ρ). 

5.7.15. Εναλλακτικά και εφ’ όσον το λογισμικό του 
λειτουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχεί¬ 
ριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, είναι δυνατή 
η χρήση αντιστοίχων καταλόγων (άίΓθοΙοΐΊβε) και υπο- 
καταλόγων (δυό-άίΓθοΙοΐΊθδ) στη θέση των επιμέρους 
τμημάτων (π.χ. Αρ. Μητρώου ΦΤΜ, γράμματα έγκρισης, 
Α/Α «Ζ», κ.λ.π.) για την διάκριση του κάθε αρχείου. Στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, 
το πλήρες όνομα αυτού (ίυΙΙ ραίίι ηαπίθ). 

5.7.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικο- 
σελίδας. 

Για τον σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής των 
ημερήσιων δεδομένων, ακολουθείται το πρότυπο της 


θέσης / σειράς των χαρακτήρων - συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, 
ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός του 
ΦΗΜ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων. 

5.7.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου μορ¬ 
φοποίησης 

5.7.3.1 Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων 
του ΦΗΜ περιλαμβάνει και ειδικούς χαρακτήρες μορφο¬ 
ποίησης κειμένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους, 
πλάτους, κλπ), τότε εφ’ όσον αυτοί δεν έχουν συμμε- 
τάσχει στο σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, 
δεν αποστέλλονται. 

57.3.2. Αποστέλλονται όλοι ανεξαιρέτως οι χαρακτή¬ 
ρες και τα σύμβολα που έχουν «υπογράφει» ώστε να 
υπάρχει ταυτότητα χαρακτήρων και αριθμού γραμμών 
κειμένου. 

57.3.3. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση 
(έντονη γραφή, διπλό ύψος, στοίχιση κλπ) του κειμένου 
που αναφαίνεται (εκτυπώνεται) από το μόνιμα απο- 
θηκευμένο σε Η/Υ αρχείο, να ταυτίζεται με αυτό των 
εκτυπούμενων από τον ΦΗΜ δελτίων. 

57.3.4 Χρήση Γραφικών - Εικόνων. Στην περίπτωση που 
στην εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ γίνεται χρήση 
διαφημιστικών γραφικών και εικόνων, τότε για τον σχη¬ 
ματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα δεδομένα της 
εικόνας / γραφικού αντικαθίστανται από την ενδεικτική 
λέξη «[Εικόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες. 

5.7.4. Υποχρέωση Διαφύλαξης των αποθηκευμένων σε 
Η/Υ Ηλεκτρονικών Αρχείων. 

57.4.1 Τα φυλασσόμενα αρχεία, (των αντιγράφων 
δελτίων και των αντιστοίχων Δελτίων Υπογραφής 
Ημερήσιων Δεδομένων) κάθε ημέρας, με αποκλειστική 
ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ και υπόχρεου στη φύ¬ 
λαξη, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν 
οι φορολογικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., παραμένουν δε, 
άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήπο¬ 
τε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται 
κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλι¬ 
σμός κλπ), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών 
εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης. 

57.4.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση των αρχείων 
αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές 
διατάξεις του Κ.Β.Σ., κυρώσεις. 

57.4.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρη¬ 
ση της ακεραιότητας του περιεχομένου καθώς και η 
αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της 
αποθήκευσής τους. 

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης. 

5.8.1. Δελτίο Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης 

Η διαδικασία έκδοσης και η μορφή του δελτίου Ανα¬ 
λυτικής ή Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, 
είναι γενικά αυτή που προβλέπεται από τις παραγρά¬ 
φους 2.26.3. και 2.26.4 του Κεφαλαίου αυτού και επιπλέον 
σε κάθε τμήμα ημερήσιων δεδομένων (για κάθε «Ζ»), 
υποχρεωτικά εκτυπώνεται η συμβολοσειρά του αντί¬ 
στοιχου ειδικού αριθμού της ηλεκτρονικής ψηφιακής 
«υπογραφής» δεδομένων ημέρας. 

Αντί του πλήρους περιεχομένου του Δελτίου Αναλυτι¬ 
κής ή Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, στην 
Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, 
είναι δυνατόν να καταγράφεται μόνον η χαρακτηριστική 
ένδειξη για το γεγονός που έλαβε χώρα, μαζί με την 
αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα. 
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5.8.2 Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπο¬ 
γραφών. 

5.8.2. Ι. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η εκτύ¬ 
πωση ειδικού Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφι¬ 
ακών Υπογραφών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη 
φορολογική μνήμη, κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερο¬ 
λογιακής περιόδου (από ημερομηνία - έως ημερομηνία) 
και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών Δελτίων 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» (από «Ζ» σε «Ζ»), 

5.8.2.2. Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καμία εγ¬ 
γραφή στη φορολογική μνήμη. Στο δελτίο αυτό, περι¬ 
λαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη ΦΤΜ, η 
χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρο¬ 
νικών Ψηφιακών Υπογραφών», η ημερομηνία και η ώρα 
καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

5.9. Βλάβες 

5.9.1. Βλάβη 0Μ03 Εγγογ. 

5.9.1.1 Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθή¬ 
κευση εκδιδόμενων δελτίων, μετά την τυχόν εμφάνιση 
βλάβης ΟΜΟδ Εγγογ και την διαχείρισή της όπως προ- 
βλέπεται από τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
υποχρεωτικά διαφυλάσσουν σε κάθε περίπτωση τους 
αντίστοιχους αθροιστές Ποσών, Νομίμων Αποδείξεων, 
κλπ, από τα ημερήσια δεδομένα που αθροίζονται μέχρι 
εκείνη τη στιγμή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων, και συγκεκριμένα: 

1. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 1ου Συντελεστή Α (4%) 

2. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 2ου Συντελεστή Β (8%) 

3. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 3ου Συντελεστή Γ (18%) 

4. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 4ου Συντελεστή Δ (36%) 

5. Σύνολο Εσόδων με ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4% + 8% + 18% 
+ 36%) 

6. Σύνολο Εσόδων Άνευ ΦΠΑ Ε (0%) 

7. Πλήθος Νομίμων Αποδείξεων Ημέρας 

8. Τυχόν άλλοι αθροιστές εκπτώσεων, ακυρώσεων, 
αλλαγών, επιστροφών, επεμβάσεων τεχνικού, κλπ. 

5.9.12. Κατά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης «Ζ» τα δεδομένα αυτά αναφαίνονται σε ιδιαίτερο 
διακριτό τμήμα στην αρχή του δελτίου αυτού, με την 
ένδειξη «ΔΙΑΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ 0Μ03 
ΕΒΒΟΒ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ» και αθροί¬ 
ζονται ώστε να διαμορφώσουν τα αντίστοιχα τελικά 
σύνολα της ημέρας. 

5.9.2. Βλάβη Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθή¬ 
κευσης Δελτίων. 

5.9.2. Ι. Οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας 
του ΦΗΜ με την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Απο¬ 
θήκευσης Δελτίων, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση 
διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων του ΦΗΜ. 

5.9.2.2. Η Διακοπή της λειτουργίας σηματοδοτείται με 
σχετική ένδειξη σε οθόνη και προειδοποιητικό ηχητικό 
σήμα και συνοδεύεται από σχετικό δελτίο εκτύπωσης 
και αντίστοιχη εγγραφή στη φορολογική μνήμη με την 
ημερομηνία και ώρα και την χαρακτηριστική ένδειξη 
«Αδυναμία Επικοινωνίας Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων - ΒΛΑΒΗ». 

δ.9.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφε- 
ται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον όταν 
αποκατασταθεί η βλάβη αυτή. 

5.9.2.4. Στην ακραία περίπτωση που η ίδια η Προσω¬ 
ρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων υποστεί 
βλάβη και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των στοιχείων 


/ δελτίων που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτή, συντάσσε- 
ται σχετική άρτια τεχνικά τεκμηριωμένη έκθεση από 
τον κατασκευαστή / εισαγωγέα, αντίγραφο της οποίας 
εκτός από την αρμόδια ΔΟΥ, αποστέλλεται άμεσα και 
στην αρμόδια υπηρεσία του τμήματος Φορολογικών 
Ταμειακών Μηχανών & Συστημάτων, της Δ/νσης ΚΒΣ, 
για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής την ευθύνη της 
εξέτασης της συγκεκριμένης περίπτωσης και τα όσα 
διαλαμβάνονται σ’ αυτή. 

5.9.2.5. Για την αξιοπιστία της Προσωρινής Μνήμης 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η αδυναμία ανα¬ 
γνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε 
ποσοστό 3%ο (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των 
διατεθεισών ΦΗΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου. 

5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Απο¬ 
θήκευσης Δελτίων. 

5.10.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση να ανιχνεύει 
την περίπτωση όταν η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων πλησιάζει να γεμίσει. 

5.10.2. Για τον προσδιορισμό ότι επέρχεται πλήρω¬ 
ση της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων, υπολογίζεται συνεχώς - με την έκδοση κάθε 
δελτίου - ο μέσος χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε απο- 
θηκευμένο δελτίο, και ελέγχεται με τον εναπομείναντα 
ελεύθερο χώρο της μνήμης αυτής. 

5.10.3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χώρος αυτός είναι μικρό¬ 
τερος από τον μέσο χώρο των δελτίων, το λογισμικό 
του ΦΗΜ ειδοποιεί για το γεγονός αυτό, τον χειριστή 
του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα σε οθόνη και σχετικό 
ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα. 

5.10.4. Εάν παρ’ όλ’ αυτά ο χειριστής προχωρήσει στην 
έκδοση οποιουδήποτε δελτίου, τότε: 

• α) εάν αυτό καταλαμβάνει μικρότερο από τον ενα¬ 
πομείναντα ελεύθερο χώρο της Προσωρινής Μνήμης 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η έκδοση του δελτίου 
ολοκληρώνεται κανονικά με την αντίστοιχη εγγραφή 
του στη μνήμη αυτή, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
προσδιορισμού απερχόμενης πλήρωσης μνήμης και οι 
σχετικές οπτικές και ηχητικές σημάνσεις όπως αναφέ- 
ρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

• β) εάν ο ελεύθερος χώρος της Προσωρινής Μνήμης 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων που απομένει, είναι 
μικρότερος από αυτόν του υπό έκδοση δελτίου και επο¬ 
μένως καθίσταται αδύνατη η εγγραφή του στη μνήμη 
αυτή, τότε αυτομάτως το λογισμικό του ΦΗΜ ακυρώνει 
την έκδοση του δελτίου αυτού και την εγγραφή του 
στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτί¬ 
ων, αναγράφοντας την χαρακτηριστική φράση στο υπό 
έκδοση δελτίο: «ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛ¬ 
ΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων ***ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
*** » και σηματοδοτεί το γεγονός αυτό στον χειριστή 
του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη και σχετικό 
ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα. 

5.10.5. Οι λειτουργίες που επιτρέπονται σ’ αυτή την 
περίπτωση β), είναι μόνον: 

• η διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κί¬ 
νησης «Ζ» 

• η διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Υπογραφής Ημε¬ 
ρήσιων Δεδομένων, καθώς και 

• η μεταφορά των δεδομένων / δελτίων από την 
Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων 
σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο 
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προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνι¬ 
μη αποθήκευση και διαφύλαξη, όπως αναφέρεται στις 
σχετικές παραγράφους. 

5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθη- 
κευμένων στοιχείων. 

5.11.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση 
χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του 
ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα. 

5.11.2. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής: 

ί. Περιοδική ανάγνωση - εκτύπωση της Φορολογικής 
Μνήμης για την περίοδο (ή ημέρα) που θα ελεγχθεί και 
εντοπισμός των αντίστοιχων αναγραφομένων ψηφιακών 
υπογραφών ημέρας («Ζ»). Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται 
έκδοση Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών 
Υπογραφών. 

ϋ. Εντοπισμός και πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία 
που ζητείται να ελεγχθούν. 

ϋί. Εκτύπωση και ανάγνωση των αρχείων αυτών ανά 
ημέρα - «Ζ». 

ιν. Μεταφορά των αρχείων αυτών σε προσωπικό ηλε¬ 
κτρονικό υπολογιστή που θα υποδεικνύεται από τα ελε¬ 
γκτικά όργανα (ή που θα έχουν στην κατοχή τους). 

Ο ελεγχόμενος: 

• παραδίδει αντίγραφα των αρχείων που του ζητού¬ 
νται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (πχ δισκέτες, οπτι¬ 
κούς δίσκους Θϋ κλπ), 

• βεβαιώνει και αποδέχεται ότι είναι τα ίδια με αυτά 
που αναγνώσθηκαν και εκτυπώθηκαν στο προηγούμενο 
βήμα - ίϋ,. 

ν. Διενέργεια εκτέλεσης προγράμματος σε προσω¬ 
πικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδειχθεί από 
τα ελεγκτικά όργανα, για την δημιουργία ηλεκτρονικής 
ψηφιακής υπογραφής με τον αλγόριθμο 8ΗΑ-1, επί των 

δεδομένων του ηλεκτρονικού αρχείου (“..3.1x1”) όλων 

των εκδοθέντων δελτίων της ημέρας («Ζ»), 

νί Σύγκριση της μόλις δημιουργημένης ηλεκτρονι¬ 
κής ψηφιακής υπογραφής, με αυτήν που ήδη υπάρχει 

στο αντίστοιχο ελεγχόμενο αρχείο (“..ό.Ιχί”), αλλά και 

με αυτή που ήδη έχει εντοπισθεί από την περιοδική 
ανάγνωση - εκτύπωση της Φορολογικής μνήμης στο 
βήμα ί. 

6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μη¬ 
χανισμών 

Η παράγραφος αυτή δεν αφορά τους φορητούς ΦΗΜ, 
για τα ηλεκτροπαροχικά των οποίων, οι σχετικές απαι¬ 
τήσεις περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 7 του 
Κεφαλαίου αυτού. 

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 

Όλοι οι ΦΗΜ, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την 
οδηγία 73/23/ΕΟΚ (ΕΝ/Θ), καθώς και με τα ισχύοντα Ευ¬ 
ρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( ΕυΐΌροεη Νοππε ). 

6.2. Κατανάλωση ισχύος. 

Στα εγχειρίδια του ΦΗΜ αναγράφονται απαραιτήτως 
τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλου¬ 
θες περιπτώσεις: 

• Όταν ο ΦΗΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση 
«ΟΝ»), 

• Όταν ο ΦΗΜ κάνει αριθμητικές πράξεις. 

• Όταν ο ΦΗΜ εκτυπώνει. 

7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρο¬ 
νικών Μηχανισμών 

Η παράγραφος αυτή αφορά αποκλειστικά τις ηλε- 
κτροπαροχικές απαιτήσεις των Φορητών ΦΗΜ. 


7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 

Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του φορητού 
ΦΗΜ εξασφαλίζεται ή από ενσωματωμένη μπαταρία ή 
από εξωτερική πηγή σταθερού ρεύματος (12 V ή 24 V 
ΘΘ). Για τους φορητούς ΦΗΜ οι οποίοι προορίζονται 
να λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους, χωρίς ύπαρξη 
μόνιμης και σταθερής σύνδεσης σε εξωτερική πηγή τρο¬ 
φοδοσίας, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενσωματωμένης 
μπαταρίας. 

7.1.1. Μπαταρία ενσωματωμένη στον φορητό ΦΗΜ 

7.1.11. Η ενσωματωμένη στον ΦΗΜ μπαταρία είναι επα¬ 
ναφορτιζόμενη, με μέγιστη τάση 24ν 00, η οποία είναι 
σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 
δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή 
το καθένα, σε διάστημα οκτώ ωρών. 

7.1.12. Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει ειδικό όργανο που 
προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπατα¬ 
ρίας αυτής. 

7.1.13. Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή / και ακου¬ 
στικό σήμα, όταν η μπαταρία ευρίσκεται κοντά στην 
εξασθένηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκ¬ 
δοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών με 16 
χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα. 

7.1.2 Εξωτερική πηγή 12 ή 24 V ΘΘ φορητού ΦΗΜ. 

Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε 
να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24 V 
00. 

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

7.2.1. Όπου η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, πραγματοποι¬ 
ούνται δοκιμές με στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική 
λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται 
στη συνέχεια. 

7.2.11 Θερμοκρασία 

7.2.111 Στο διάστημα από 0°Θ έως + 48°Θ αναφερό- 
μενο, επίσης, στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο 
βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που συνοδεύει τον 
φορητό ΦΗΜ. 

7.2.112 Στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βι¬ 
βλιάριο συντήρησης - επισκευών που τον συνοδεύει, 
αναφέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο 
οποίο μπορεί να βρεθεί ο φορητός ΦΗΜ χωρίς οποιοσ¬ 
δήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το 
θερμοκρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το 
διάστημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρα¬ 
σιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ [11,12], 

7.2.12 Σχετική υγρασία 

Στο διάστημα από 20% έως 90%. 

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας 

Για τη μπαταρία της §7.1.1 πιστοποιείται η λειτουργική 
καταλληλότητά της, καθώς και εκείνη του αισθητήρα 
αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περι- 
γραφείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες 
συνθήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [ 0 0 Ο, + 
48 0 Ο] και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται. 

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι 

7.4.1 Γενικά 

7.4.11 Όλοι οι φορητοί ΦΗΜ είναι κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ (ΕΝ/Θ), καθώς και με 
τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( Ευωροβη Νοπτιε ). 
Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των φορητών ΦΗΜ 
δύνανται να πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές 
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σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις πα¬ 
ραγράφους 2.2.2. και 7.1 του Κεφαλαίου αυτού, και για 
το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι οδηγίες που περιγρά- 
φονται στις επόμενες παραγράφους, συμπληρούμενες 
και σε συμφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, 
με εκείνες που έχουν καθοριστεί για τους μη φορητούς 
ΦΗΜ που λειτουργούν υπό τάση 230Υ ΑΟ, 50Ηζ ± 5%. 


7.4.2. Θερμικοί κύκλοι. 

7.4.2. Ι. Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, 
για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 7.4.3. 
που ακολουθεί για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών 
τουλάχιστον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα 
και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια: 



7.4.2.2. Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουρ¬ 
γίας του φορητού ΦΗΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό 
διάστημα [11 - 12], όπου 11=θ°0, και 12= +48°Θ. Αφήνεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθο¬ 
ρίσουν μία ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής 
λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ, με την προϋπόθεση 
ότι θα ισχύουν οι σχέσεις 11< 0°Θ και 12>+48 0 0, και ότι 
τα όρια του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θα 
αναφέρονται στην μεταλλική πινακίδα επί της οποίας 
αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορητού 
ΦΗΜ. 

7.4.2.3. Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι 
χαρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, ανα- 
φέρονται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η 
δοκιμή. 

7.4.2.4. Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο 
κατά την αύξηση όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει 
να είναι μικρότερη των 2°Θ το λεπτό. 

7.4.2.5. Οι οριακές θερμοκρασίες (ελάχιστη ίΤ και μέ- 
γιστη 12') που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό 
κύκλο, στις οποίες ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να παραμεί- 
νει επί 60 λεπτά, ταυτίζονται με ίΐκαι 12 αντίστοιχα: 

11 '= 11 , 12 '= 12 . 


7.4.3. Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύ¬ 
κλων 

7.4.3. Ι. Τάση τροφοδοσίας: 

Η ονομαστική τάση ή μια τιμή περιλαμβανόμενη στο 
ονομαστικό διάστημα της τάσεως. 

7.4.3.2. Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων δεν 
πρέπει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Ο 
φορητός ΦΗΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία 
καθ’ όλο το διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο 
που να εκδίδει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν 
διακοπές στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή ο 
φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά. 

7.5. Αδιαπερατότης 

7.5.1. Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδια¬ 
γραφή ΙΕΟ 70-1, επίπεδο προστασίας ΙΡ XI, στις ακό¬ 
λουθες καταστάσεις: 

α) Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κα¬ 
τάσταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης 
δελτίου. 

β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόμε- 
νες από τον κατασκευαστή. Μετά τη δοκιμή ο φορητός 
ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά. 
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7.5.2. Δεν είναι υποχρεωτική η συμβατότητα αδιαπε- 
ρατότητας της προηγούμενης παραγράφου, για τους 
μόνιμα εποχούμενους φορητούς ΦΗΜ (π.χ. ΑΔΗΜΕ Τα¬ 
ξιμέτρων). 

7.6. Διαταραχές. 

Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγρα¬ 
φή ΙΕΟ 801-4 αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω 
στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 ΚΝ/ και χωρητική 
σύζευξη. 

7.7/Ελεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας 

7.7.1. Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορη¬ 
γείται από τον κατασκευαστή. 

7.7.1.1. Συνθήκες δοκιμής: 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

• Έκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 
16 χαρακτήρες. 

7.7.1.2. Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυ- 
χώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία. 

7.7.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (με αντί¬ 
στοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθενήσεως) 

7.7.2. Ι. Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας την 
μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλη¬ 
σης. 

77.2.2. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός 
δελτίου με τις γραμμές και τους χαρακτήρες, που ανα¬ 
φέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά 
για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία). 

7.7.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία του φορη¬ 
τού ΦΗΜ στο διάστημα τάσεως ( 90%...120% της ονο¬ 
μαστικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούμενο διάστη¬ 
μα από τον κατασκευαστή, και για τις δύο μπαταρίες, 
επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων 
λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν 
προκειμένω την προδιαγραφή ΙΕΘ 74-2 (παρ.1.2.8.4), με 
στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοίωτου των φορολογι¬ 
κών στοιχείων. 

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις. 

Εφόσον ο φορητός ΦΗΜ δε διαθέτει γείωση πραγμα¬ 
τοποιούνται μόνον οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκε¬ 
νώσεις στο επίπεδο αναφοράς. 

8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψη¬ 
λής συχνότητας. 

Όλοι οι ΦΗΜ, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την 
οδηγία 89/336/ΕΟΚ (ΕΜΘ), καθώς και με τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( ΕυΐΌροαη Νοππε ). 

9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό 
Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπέζιών». Ειδικές 
απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν 
ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτή¬ 
σεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς 
οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με λογισμικό Εστιατορίου 
και λειτουργούν αποκλειστικά σε καταστήματα εστι- 
άσεως. 

9.1. Γενικά 

9.1.1. Για την παρακολούθηση των “ανοικτών” τραπέ¬ 
ζιών σε καταστήματα εστιάσεως είναι δυνατόν οι ΦΗΜ 
να έχουν εφοδιασθεί με ειδικό λογισμικό διαχείρισης 
ανοικτών λογαριασμών. 


9.1.2. Για το σκοπό αυτό, κατά την εκτέλεση κάθε μιας 
παραγγελίας εκδίδονται ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και 
παραδίδονται στον πελάτη σε κάθε σερβίρισμα. 

9.1.3. Γ ια το κλείσιμο ανοικτού λογαριασμού, εκδίδεται 
ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. 

9.1.4. Δεν επιτρέπεται στις ΦΤΜ που λειτουργούν 
με πρόγραμμα εστιατορίου η έκδοση απλής νόμιμης 
απόδειξης. Υποχρεωτικά η συναλλαγή περιλαμβάνει το 
άνοιγμα λογαριασμού τραπεζιού με την έκδοση ενός 
τουλάχιστον δελτίου με την χαρακτηριστική ένδειξη 
«Προσωρινή Απόδειξη - Ακολουθεί Νόμιμη» και έπεται 
το κλείσιμο του λογαριασμού - τραπεζιού με την έκδοση 
του δελτίου της «Τελικής Νόμιμης Απόδειξης». 

9.1.5. Η παραπάνω διαδικασία είναι δυνατόν να γίνεται 
σε μια κίνηση χειρισμού που περιλαμβάνει την συνεχόμε¬ 
νη έκδοση 2 δελτίων («Προσωρινή Απόδειξη - Ακολουθεί 
Νόμιμη» και «Τελική Νόμιμη Απόδειξη»), στις περιπτώσεις 
που τα πωλούμενα προϊόντα δεν καταναλώνονται στους 
χώρους του καταστήματος του εστιατορίου. 

9.1.6. Η επιστροφή / ακύρωση σερβιρισθέντων ειδών 
είναι επιτρεπτή σε ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται σε κα¬ 
ταστήματα εστιάσεως και διαθέτουν πρόγραμμα εστι¬ 
ατορίου, ενεργοποιείται δε, με κατάλληλο χειρισμό, π.χ. 
με ειδικό πλήκτρο “επιστροφών” το οποίο διαθέτει για 
το σκοπό αυτό ο ΦΗΜ. 

9.1.7. Στις Επιστροφές, στα προγράμματα Εστιατορίου 
δεν επιτρέπεται η επιστροφή αξίας μεγαλύτερης από 
αυτήν που έχει ήδη σερβιριστεί. 

9.1.8. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η πώληση ή 
η μεταβίβαση ΦΗΜ εφοδιασμένων με λογισμικό εστια¬ 
τορίου σε καταστήματα μη εστιάσεως. 

9.2.Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ 
με πρόγραμμα Εστιατορίου 

9.2.1. Στην προσωρινή απόδειξη περιέχονται ανάμεσα 
στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και στο τέλος «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟ¬ 
ΔΕΙΞΗΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ», ευανάγνωστα 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επώνυμο, Ονομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί. 

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσό¬ 
δου 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπο- 
νται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. 

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην 
οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου 
απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους 

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 
4%. 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας 
του είδους 

12. Ο αριθμός του τραπεζιού. 

13. Ο αύξων αριθμός της παραγγελίας - σερβιρίσματος 
του συγκεκριμένου τραπεζιού. 
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14. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

9.2.2. Στις αποδείξεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται σε κα¬ 
μία περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του 
τρέχοντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από 
μεταφορά). Για το λόγο αυτό, οι ΦΗΜ που είναι εφοδι¬ 
ασμένοι με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν 
τη λειτουργία «ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ». 

9.2.3. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, ανα¬ 
γράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ και 
στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, η αξία και ο συ¬ 
ντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού. 

9.3. Έκδοση Τελικής Νόμιμης Απόδειξης σε ΦΗΜ με 
πρόγραμμα Εστιατορίου 

9.3.1. Στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη αναφέρονται ανα¬ 
λυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους 
αξία. 

9.3.2. Στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη περιέχονται ανά¬ 
μεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επώνυμο, Ονομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί 

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσό¬ 
δου 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπο- 
νται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. 

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην 
οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου 
απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους 

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 
4%. 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας 
του είδους 

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. 

13. Ο αριθμός του τραπεζιού. 

14. Ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών για το συ¬ 
γκεκριμένο τραπέζι. 

15. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

9.3.3. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις ανα¬ 
γράφονται υποχρεωτικά στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη. 
Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών αναγράφεται 
διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο. 

9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου 

9.4.1. Στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστι¬ 
ατορίου, τα ημερήσια σύνολα αλλά και τα προοδευτικά 
- αθροιστικά των επιστροφών - ακυρώσεων παραγγε¬ 
λιών εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Δελτίο Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ». Γ ια το σκοπό αυτό τα ημερήσια συνολικά 
ακαθάριστα ποσά εσόδων των επιστροφών / ακυρώσεων 
σερβιρισθέντων ειδών, ενταμιεύονται στην φορολογική 
μνήμη με την διαδικασία έκδοσης του δελτίου «Ζ». 

9.4.2. Τα συνολικά - προοδευτικά ποσά των επιστρο¬ 
φών / ακυρώσεων παραγγελιών εμφανίζονται υποχρε¬ 
ωτικά στα δελτία Αναλυτικής και Συνοπτικής Αναφοράς 
περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης. 


9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπέζιών 
σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου. 

9.5.1. Σε όσους ΦΗΜ διαθέτουν και λειτουργούν με 
πρόγραμμα εστιατορίου, είναι υποχρεωτική ή δυνατό¬ 
τητα έκδοσης, οποτεδήποτε ζητηθεί, ειδικού δελτίου 
αναφοράς, το οποίο ονομάζεται «Αναφορά Ανοικτών 
Τραπέζιών». 

9.5.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο 
και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη 
«Παράνομη Απόδειξη». Στο δελτίο αυτό υποχρεωτικά 
αναγράφονται: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης 
του ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναφοράς Ανοι¬ 
κτών Τ ραπεζιών» 

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την ανα¬ 
γνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχα¬ 
νισμοί 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. ανά «ανοικτό τραπέζι»: 

• ο αριθμός (κωδικός) του τραπεζιού 

• ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων 

- σερβιρισμάτων στο τραπέζι 

• η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών στο 
τραπέζι 

• η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων 
από το τραπέζι 

• η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής για το 
τραπέζι 

10. συνολικά (για όλα τα «ανοικτά τραπέζια»): 

• ο συνολικός αριθμός των «ανοικτών τραπέζιών» 

• ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων 

- σερβιρισμάτων 

• η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών 

• η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώ¬ 
σεων 

• η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής 

9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα 
εστιατορίου 

9.6.1. Όταν ο ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου περι¬ 
λαμβάνει και δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου, τότε 
αυτό λειτουργεί γενικά όπως αναφέρεται στη σχετική 
παράγραφο 2.27 του Κεφαλαίου αυτού. Επιπλέον στους 
ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου ο 
αριθμός και η συνολική αξία των εισιτηρίων αναγράφο¬ 
νται στο δελτίο του 1ου σερβιρίσματος -παραγγελίας 
σε «ανοικτό τραπέζι» (προσωρινής απόδειξης). 

9.6.2. Στο τέλος η συνολική αξία των εισιτηρίων υπο¬ 
λογίζεται επιμεριστικά σε όλα τα καταναλωθέντα είδη 
και εμφανίζεται στο δελτίο «κλεισίματος του τραπεζιού» 
(τελικής νόμιμης απόδειξης), μαζί με τον συνολικό αριθ¬ 
μό των εισιτηρίων του συγκεκριμένου τραπεζιού. 

10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορο¬ 
λογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων 
(ΦΤΜ/ΑΔ). Κοινές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 

10.1 Γενικά 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
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προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώ¬ 
νουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις 
απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μη¬ 
χανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των 
Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών - ΦΤΜ αλλά και των 
Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατο¬ 
τήτων - ΦΤΜ/ΑΔ. 

10.2. Οθόνες 

10.2.1. Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει δύο οθόνες. Η μία 
είναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το 
χειριστή. Η ΦΤΜ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την 
ταυτόσημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της 
συναλλαγής - και στις δύο οθόνες. 

10.2.2. Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες 
εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις 
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από 
την ακτινοβολία. 

10.2.3. Η επιφάνεια των οθονών είναι αντιανακλαστική 
και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι 
τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των 
αριθμών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων 
είναι τουλάχιστον 7 πιπι ύψος χ 3,3πιπι πλάτος. 

10.2.4. Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για 
να εμφανίζονται ποσά με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 
6 ψηφίων χωρισμένο σε τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας 
από τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό 
μέρος με τουλάχιστον 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία δια¬ 
χωρίζονται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή (κόμ¬ 
μα). Οι οθόνες, έχουν τη δυνατότητα παράστασης του¬ 
λάχιστον του αριθμού 99.999,99 για την επί μέρους αξία 
κάθε είδους και τουλάχιστον του αριθμού 999.999,99 
στο σύνολο, κατά την έκδοση μιας απόδειξης. 

10.3. Πληκτρολόγιο 

10.3.1. Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο 
υποσύστημα της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ). 

10.3.2. Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) είναι 
σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα και οι 
διαστάσεις των πλήκτρων καθώς και οι μεταξύ τους 
αποστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες ερ- 
γονομικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε 
να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ (ή της 
ΦΤΜ/ΑΔ) ο πλέον άνετος και αποδοτικός χειρισμός. 
Συγκεκριμένα: 

• Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη 
των παρασιτικών παλμών. 

• Διαθέτουν πλήκτρα διάφορων χρωμάτων ή και δι¬ 
αστάσεων ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που 
εκτελούν. 

• Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές. 

10.3.3. Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενη 
και άλλη λειτουργία πλήκτρου ή συνδυαστική λειτουργία 
πλήκτρων περιγράφεται πλήρως στο εγχειρίδιο χρήσης, 
δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής 
μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφαλείας 
των φορολογικών δεδομένων. 

10.3.4. Πλήκτρο Αλλαγής είδους 

Για την αλλαγή είδους η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) διαθέτει 
ειδικό πλήκτρο “αλλαγών” το οποίο και χρησιμοποιείται 
στην συγκεκριμένη περίπτωση. 


10.3.5. Πλήκτρα Ανάληψης έναντι και Είσπραξης ένα¬ 
ντι 

Η ΦΤΜ(ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει ειδικό πλήκτρο για τις πε¬ 
ριπτώσεις ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από 
το ταμείο έναντι και αντίστοιχα για τις περίπτωσης εί¬ 
σπραξης χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση 
εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται 
από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ). 

10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες 

Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) πέρα από τα χαρακτηριστικά 
και τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να χρη¬ 
σιμοποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή μέσω ειδικών 
πλήκτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολ¬ 
λαπλασιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού 
ποσού περισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορι¬ 
σμός ρέστων στον πελάτη κ.λ.π.). Κάθε λειτουργία που 
ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων 
περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στο εγχειρίδιο 
χρήσης και ελέγχεται κατά τον έλεγχο του δείγματος 
από την Επιτροπή. 

11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές 
απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

11.1 Γενικά 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο 10 του Κεφαλαίου αυτού, οι 
επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν 
ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους 
φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι 
εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών 
Μηχανών - ΦΤΜ. 

11.2. Μνήμη προγραμμάτων 

11.2.1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι 
ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το 
λογισμικό που απαιτείται, τόσο ο φορολογικός μικρο- 
κώδικας όσο και το λογισμικό εφαρμογών. 

11.2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό 
εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμ¬ 
μάτων, τότε η ΦΤΜ θεωρείται ως φορολογική ταμειακή 
μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) και πληροί 
όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 12 που 
ακολουθεί. 

11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ 

Στην ΦΤΜ ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο 
από το χειριστή τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες 
τους: 

• ο επεξεργαστής που εκτελεί τον φορολογικό μι- 
κροκώδικα 

• η μνήμη εργασίας, 

• το ρολόι, 

• η μνήμη προγραμμάτων, 

• η φορολογική μνήμη, 

• η μονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδεί¬ 
ξεων, 

• οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, 
με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοι¬ 
χείων και μεταφοράς δεδομένων. 

12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατο¬ 
τήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λει¬ 
τουργικά χαρακτηριστικά. 

12.1 Γενικά 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές 
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προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν 
ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις 
για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι 
οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Τα¬ 
μειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων - ΦΤΜ/ΑΔ . 

12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της 
ΦΤΜ/ΑΔ 

12.2.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή 
μονάδα την οποία αποτελούν: 

ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικρο- 
κώδικα, 

• η μνήμη εργασίας, 

• το ρολόι, 

• η μνήμη προγραμμάτων, 

• η φορολογική μνήμη, 

• ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων και 

• οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, 
με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοι¬ 
χείων και μεταφοράς δεδομένων. 

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που 
καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικο¬ 
νομίας και Οικονομικών και ονομάζεται Δημοσιονομική 
Μονάδα Επεξεργασίας (ΔΗΜΕ). 

12.2.2. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, 
υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.17.3 του Κεφαλαίου αυτού, για την σφράγιση του πε¬ 
ριβλήματος ΦΗΜ, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηρι¬ 
ωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη 
διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. 

12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ 

Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φο¬ 
ρολογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται και ελέγχει 
όλα τα φορολογικά δεδομένα, όλες τις λειτουργίες 
των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων 
- μονάδων ελέγχου και διασφαλίζει επίσης κατά τρόπο 
απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την εγγραφή των δεδο¬ 
μένων στην φορολογική μνήμη. 

12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ 

12.4.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τη 
δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ), που ανα¬ 
φέρθηκε προηγουμένως, και άλλες μονάδες επεξεργασί¬ 
ας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα 
αποτελούν τη Διαχειριστική Μονάδα (ΔΜ). 

12.4.2. Στις ΦΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών είτε 
διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται 
ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ). Στις 
ΦΤΜ/ΑΔ που διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα 
διαχείρισης λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή 
γραμμές δικτύου, ή μεταφέρονται από τη διαχειριστική 
μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές, ή άλλες μονάδες 
επεξεργασίας. 

12.5 Λειτουργίες 

12.5.1. Όλες οι δημοσιονομικές λειτουργίες εκτελούνται 
ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ 
διαχειριστικής μονάδας (ΔΜ) και ΔΗΜΕ μεταφέρονται 
με σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες 
από τη μηχανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μετα- 
φέρονται από τη διαχειριστική μονάδα στη ΔΗΜΕ είναι 
έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η απευθείας 
αλληλεπίδραση του λογισμικού εφαρμογών με το φο¬ 
ρολογικό μικροκώδικα. 

12.5.2. Ιδιαιτέρως όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που 


σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχεί¬ 
ων, την έκδοση νομίμων αποδείξεων και την εγγραφή 
των απαραίτητων δεδομένων στη φορολογική μνήμη, 
σε καμιά περίπτωση δεν αλλοιώνονται από λογισμικό 
εφαρμογών. 

12.5.3. Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία 
της με άλλες υπομονάδες, εξετάζεται από την Επιτρο¬ 
πή. 

12.5.4. Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά 
μέρος του συγκεκριμένου συστήματος της ΦΤΜ/ΑΔ. 

12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια 

Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να 
αποσπώνται από τη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη 
ΔΗΜΕ, είτε από τη ΔΜ. 

12.7. Εκτυπωτικές μονάδες 

12.7.1. Ο Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ελέγχεται 
υποχρεωτικά από τη ΔΗΜΕ. 

12.7.2. Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων 
είναι δυνατόν να συνδέονται με την ΦΤΜ/ΑΔ ένας ή πε¬ 
ρισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται 
είτε από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ. 

12.7.3. Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστα¬ 
νται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να 
φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩ¬ 
ΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ). 

12.7.4. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπω¬ 
τές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που 
φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, 
ενώ σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από η δημο¬ 
σιονομική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να τυπώνε¬ 
ται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε 6 γραμμές 
τουλάχιστον. 

12.7.5. Στην ΦΤΜ/ΑΔ είναι δυνατόν να συνδέονται πε¬ 
ριφερειακές μονάδες, όπως, π.χ., οπτικός αναγνώστης, 
αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κ.λ.π., εφόσον η λει¬ 
τουργία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημο¬ 
σιονομικών δεδομένων. 

12.8. Ούρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνή- 

μ ης 

Στις ΦΤΜ/ΑΔ η σειριακή θύρα που προορίζεται για 
ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης ελέγ¬ 
χεται αποκλειστικά από την ΔΗΜΕ. 

13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαι¬ 
τήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

13.1. Η φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή πληρεί 
τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές απαι¬ 
τήσεις και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν 
γενικά τους ΦΗΜ και το βασικό τύπο ΦΤΜ ή τον ΦΤΜ/ 
ΑΔ. 

13.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των φορητών 
ΦΤΜ, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη παράγρα¬ 
φο 7 του Κεφαλαίου αυτού, η οποία αφορά τις απαιτή¬ 
σεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ. 

13.3. Οι φορητές ΦΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα 
εξής κριτήρια: 

• εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, 
προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους, 

• κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις, 

• ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδα¬ 
σμούς, 

• καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους, 

• τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση. 
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14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. 
Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτη¬ 
ριστικά. 

14.1 Γενικά 

14.1.1. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών 
τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φο¬ 
ρολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες 
τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συ¬ 
μπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, 
τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς 
μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των 
Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας 
- ΑΔΗΜΕ. 

14.1.2. Ανάλογα με την εξειδίκευση του τομέα εφαρμο¬ 
γής της ΑΔΗΜΕ, το διασυνδεόμενο με αυτήν σύστημα 
και ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., είναι δυνατόν η Επι¬ 
τροπή να χορηγεί άδεια καταλληλότητας σε ΑΔΗΜΕ 
με τροποποιημένες και εξειδικευμένες κατάλληλα λει¬ 
τουργικές δυνατότητες Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών. 

14.1.3. Η Θέση (τοποθέτηση) της ΑΔΗΜΕ είναι είτε 
επί του σώματος του διασυνδεόμενου συστήματος 
είτε πλησίον αυτού σε συγκεκριμένη απόσταση που 
επιτρέπει στον συναλλασσόμενο και υπόχρεο λήπτη 
της εκδιδιδόμενης απόδειξης συναλλαγής, να την πα- 
ραλαμβάνει άμεσα. 

14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία 

14.2.1. Οι ΑΔΗΜΕ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής 
τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομέ- 
νου (Τάσεως 230ν ± 10%.συχνότητος 50Ηζ ± 5%.), είτε 
συνεχούς (12 ή 24 V ϋΘ). 

14.2.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ, 
εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 6 
του Κεφαλαίου αυτού (ή εάν πρόκειται για φορητή ΑΔΗ¬ 
ΜΕ, στην παράγραφο 7 η οποία αφορά τις απαιτήσεις 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ). 

14.2.3. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική 
διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής κ.λ.π.), θεωρεί¬ 
ται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής 
της. 

14.2.4. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με δι- 
ασυνδεόμενο σύστημα, η ηλεκτρική τροφοδοσία της 
ΑΔΗΜΕ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από το διασυν- 
δεόμενο σύστημα. 

14.3. Επικοινωνία Δεδομένων 

14.3.1. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων- (ΕΘΕΔ). 

14.3.1.1. Οι ΑΔΗΜΕ, εκτός από την σειριακή θύρα Ανά¬ 
γνωσης Δεδομένων Φορολογικής Μνήμης, διαθέτουν 
επιπλέον μια ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας 
Δεδομένων- (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά 
δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα. 

14.3.1.2. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΑΔΗΜΕ 
είναι συγκεκριμένη, μοναδική και προσδιορίζεται ρητά 
από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΑΔΗΜΕ ως 
Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ με αντί¬ 
στοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. 

14.3.1.3 Η σύνδεση της ΑΔΗΜΕ με σύστημα διασυνδεό- 
μενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη 
ή ασύρματη: 

• Ενσύρματη (μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών): 

α) είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων 
(βύσμα με βύσμα), 

β) είτε καλωδιακά. 


• Ασύρματη 

14.3.1.4. Στην περίπτωση ενσύρματης καλωδιακής σύν¬ 
δεσης: 

14.3.1.4.1. Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο 
πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχό¬ 
μενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή 
αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές. 

14.3.1.4.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή 
το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος 
της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ 
- ΑΔΗΜΕ. 

14.3.1.4.3. Το καλώδιο θα πρέπει να φέρει θωράκιση σε 
παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικών θορύβων και να έχει 
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία. 

14.3.1.4.4. Σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλός βαθ¬ 
μός ασφαλείας, γίνεται χρήση αποκλειστικά ενσύρμα¬ 
της καλωδιακής διασύνδεσης ΑΔΗΜΕ - διασυνδεόμενου 
συστήματος και επιπλέον: 

• Η τοποθέτηση του καλωδίου είναι τέτοια ώστε πα¬ 
ρέχεται η δυνατότητα πλήρους και ορατής εξέτασης 
από άκρου εις άκρο. 

• Οι απολήξεις του καλωδίου σύνδεσης καταλήγουν 
αφενός στο σφραγισμένο εσωτερικό της ΑΔΗΜΕ και 
αφ’ ετέρου στο εσωτερικό του διασυνδεόμενου συστή¬ 
ματος. 

• Η αποσύνδεση του καλωδίου από την ΑΔΗΜΕ γί¬ 
νεται μόνο με αποσφράγισή του από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. 

Στην περίπτωση αυτή η ΕΘΕΔ προσδιορίζεται ως 
Ασφαλής ΕΘΕΔ και η ΑΔΗΜΕ θεωρείται ΑΔΗΜΕ με 
Ασφαλή ΕΘΕΔ. 

14.3.1.4.5. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπα¬ 
στο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της. 

14.3.1.5. Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, όπου 
προσδιορίζεται από σχετικές διατάξεις, απαιτείται άδεια 
χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς. 

14.3.1.6. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το πε¬ 
ριβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρω¬ 
τόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην 
επιτροπή. 

14.4. Αποσύνδεση 

14.4.1. Ως αποσύνδεση της ΑΔΗΜΕ, θεωρείται κάθε 
αδυναμία λειτουργικής συνεργασίας και επικοινωνίας 
της, για οποιονδήποτε λόγο, με το διασυνδεδεμένο σύ¬ 
στημα. 

14.4.2. Πέραν της φυσικής αποσύνδεσης, (στην περί¬ 
πτωση ενσύρματης διασύνδεσης), των επαφών (βυσμά¬ 
των) ή του καλωδίου σύνδεσης, ή της διακοπής της 
ασύρματης επικοινωνίας, (στην περίπτωση ασύρματης 
διασύνδεσης), ως αποσύνδεση, θεωρείται και κάθε αδυ- 
ναμία-βλάβη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ να επικοινωνήσει 
με το διασυνδεόμενο σύστημα, όπως: 

• η αδυναμία-βλάβη αποστολής ή λήψης δεδομένων, 

• η αδυναμία-βλάβη της μνήμης εργασίας της ΑΔΗ¬ 
ΜΕ 

• η αδυναμία-βλάβη εγγραφής στη φορολογική μνήμη 
της ΑΔΗΜΕ 

• η αδυναμία-βλάβη λειτουργίας (εκτύπωσης) του 
εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων της ΑΔΗΜΕ. 

14.4.3. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε 
λειτουργία συναλλαγής και έκδοσης αποδείξεων εσό¬ 
δου από την ΑΔΗΜΕ είναι αδύνατη. 

14.4.4. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του 
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διασυνδεόμενου συστήματος, αντιμετωπίζεται από την 
ΑΔΗΜΕ ως αποσύνδεση - διακοπή επικοινωνίας. 

14.4.5. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
της ΑΔΗΜΕ, ενόσω αυτή ευρίσκεται σε κατάσταση 
λειτουργίας λήψης - αποστολής δεδομένων με το δι- 
ασυνδεδεμένο σύστημα, διαδραστικής επικοινωνίας με 
χειριστή, ή εκτύπωσης του εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξε¬ 
ων, ανιχνεύεται από αυτήν, και καταγράφεται η ένδειξη 
«ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ», αμέσως μετά 
την αποκατάστασή της (αμέσως μετά την επαναφορά 
της ηλεκτρικής, τροφοδοσίας). Στην περίπτωση αυτή 
κρίνεται σκόπιμο το διασυνδεόμενο σύστημα να αντι¬ 
λαμβάνεται το γεγονός ως αποσύνδεση και να σημα- 
τοδοτείται κατάλληλα. 

14.4.6. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδε- 
σης από την ΑΔΗΜΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 
δευτερόλεπτα. 

14.4.7. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΑΔΗΜΕ από 
το διασυνδεόμενο σύστημα, είτε αυτό ευρίσκεται σε 
κατάσταση κανονικής λειτουργίας, είτε σε αρχική κα¬ 
τάσταση εκκίνησης: 

• Το γεγονός αριθμείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη 
μνήμη εργασίας. 

• Αυτόματα η ΑΔΗΜΕ σηματοδοτείται ανάλογα, με 
την εκτύπωση σχετικού μηνύματος Παράνομης Από¬ 
δειξης «Αποσύνδεση ΕΘΕΔ # χχχ Ημερομηνία: ηη/μμ/εε 
- Ώρα: (ΧΩ ωωλλ και ΘΩ ωαχλλ για χειμερινή η θερινή 
ώρα αντίστοιχα)». Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από 
σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και εφόσον δεν 
έχει μεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή 
αποκατάσταση της αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επα¬ 
ναλαμβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των οποίων 
είναι δυνατόν η ΑΔΗΜΕ, αυτομάτως να διακόπτει την 
λειτουργία της. 

• Ο Α/Α αποσυνδέσεων # χχχ εγγράφεται στη Φο¬ 
ρολογική Μνήμη, με την έκδοση του Δελτίου Ημερήσι¬ 
ας Κίνησης «Ζ» σε ιδιαίτερο αθροιστή Αποσυνδέσεων 
ΕΘΕΔ. Ο αριθμός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συ¬ 
νεχής, προοδευτικός και εμφανίζεται: α) σε κάθε Δελτίο 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», β) σε κάθε Δελτίο Ανάγνωσης 
Φορολογικής Μνήμης. 

14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

14.5.1. Η ΑΔΗΜΕ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυ¬ 
νατότητα (εξωτερικών) χειρισμών, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε 
αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από 
το διασυνδεδεμένο σύστημα. Τέτοια απαραίτητα δελτία 
είναι: 

α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», και 

β) η έκδοση δελτίου ανάγνωσης της φορολογικής μνή¬ 
μης (με δυνατότητα επιλογών ημερολογιακής περιόδου 
και περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ»). 

14.5.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται 
μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. 
Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση 
των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμή¬ 
μα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της. 

14.5.3. Το χειριστήριο -ή το σημείο σύνδεσής του, στην 
περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο- προστατεύεται, 
από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση. 

14.5.4. Η ΑΔΗΜΕ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες 
επιπλέον θύρες για την προσθήκη πληκτρολογίων χει¬ 
ρισμού, περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, 


δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου κλπ, ή και την 
προσθήκη οθονών πληροφοριών, διαλόγου χειρισμών, 

κ.λ.π.. 

14.6.. Ασφάλεια δεδομένων ΑΔΗΜΕ 

14.6.1. Το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ (φορολογικός μικροκώ- 
δικας) δεν επιτρέπει την έκδοση απόδειξης εσόδου από 
πληκτρολόγιο - χειριστήριο, ή την εισαγωγή δεδομένων 
για έκδοση απόδειξης εσόδου από άλλη θύρα ή με άλλο 
τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ. 

14.6.2. Η ΑΔΗΜΕ δεν δέχεται δεδομένα διαμόρφωσης 
και έκδοσης απόδειξης εσόδου από άλλη θύρα πέραν 
της ΕΘΕΔ. Εάν υπάρχει κανονικό ή περιορισμένο πλη¬ 
κτρολόγιο, τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσε¬ 
ων παραμέτρων της ΑΔΗΜΕ. 

14.7/Εγκριση και Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας 

14.7.1. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους στο ΕΜΠ, 
εάν δεν είναι τεχνικά δυνατόν η ΑΔΗΜΕ να συνοδεύεται 
και από διασυνδεόμενο σύστημα, είναι απαραίτητη η 
διάθεση εξοπλισμού και λογισμικού προσομοίωσης επι¬ 
κοινωνίας και λειτουργίας σε διασύνδεση με προσωπικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

14.7.2. Γ ια την τελική έγκριση η Επιτροπή δύναται να 
απαιτεί και να ελέγχει τη συμπεριφορά και λειτουργία 
του δείγματος σε διασύνδεση με το σύστημα. 

15. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων. 

15.1. Γενικά 

15.1.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δύνανται να εμπίπτουν 
σε μια από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Ολοκληρωμένοι ειδικοί φορολογικοί μηχανισμοί 
ταξιμέτρων. Οι μηχανισμοί αυτοί συνδυάζουν και εν¬ 
σωματώνουν σε μια συσκευή, τόσο τις λειτουργίες του 
ταξιμέτρου (οθόνη, ρολόι, κλπ), όσο και του φορολογικού 
υποσυστήματος (καταγραφής στη φορολογική μνήμη, 
εκτυπωτή έκδοσης νομίμων αποδείξεων κ.λ.π.). 

2. Σταθερά συνδεόμενοι φορολογικοί μηχανισμοί 
μέσω ειδικής θύρας, με ήδη εγκατεστημένα ηλεκτρο¬ 
νικά ταξίμετρα, που διαθέτουν θύρα και δυνατότητα 
διασύνδεσης. 

15.1.2. Και οι δύο αυτές κατηγορίες εντάσσονται στην 
κατηγορία των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων 
Επεξεργασίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα¬ 
νισμών και επιπροσθέτως, ειδικά για τις λειτουργίες 
του υποσυστήματος του ταξιμέτρου, πληρούν όλες τα 
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις λειτουργίας και τε¬ 
χνικής υποστήριξης που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις 
και προδιαγραφές των Υπουργείων Μεταφορών & Επι¬ 
κοινωνιών και Ανάπτυξης και εφ’ όσον είναι σε ισχύ, 
εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή ελληνικά 
πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ/ΘΕΝΕΙΕΘ ΕΝ 50148). 

15.1.3. Το φορολογικό υποσύστημα της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ¬ 
τρου διαθέτει μια και μοναδική θύρα για τη διασύνδεσή 
του με το υποσύστημα του ταξιμέτρου (ρολόι) για την 
είσοδο και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για 
την έκδοση αποδείξεων εσόδου. 

15.2. Γ ια το σύστημα εκτύπωσης - έκδοσης δελτίων 

Ειδικά για ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, δεν είναι υποχρεωτική 
η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. 
δεν είναι απαραίτητο η ύπαρξη και χρήση δεύτερου 
ρολού στελέχους του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, 
όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρο¬ 
νικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων 
δελτίων, όπως αυτός περιγράφεται στη παράγραφο 5 
του Κεφαλαίου αυτού. 
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15.3. Διαχείριση Εκμεταλλευτών 

15.3.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων έχουν δυνατότητα διαχεί¬ 
ρισης τουλάχιστον 3 διαφορετικών Εκμεταλλευτών, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στη φορολογική 
μνήμη. Η έκδοση του δελτίου «Ζ» για κάθε εκμεταλλευτή 
γίνεται με τη λήξη της κάθε βάρδιας από τον ίδιο. Κάθε 
εκμεταλλευτής προσδιορίζεται μονοσήμαντα από έναν 
συγκεκριμένο αύξοντα αριθμό - κωδικό (π.χ. εάν μια 
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου έχει 3 εκμεταλλευτές, τότε ο πρώ¬ 
τος έχει α/α - κωδικό 1, ο δεύτερος 2 και ο τρίτος 3.) 

15.3.2. Η ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου λειτουργεί μόνον εφ’ όσον 
με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. με τη χρήση του αντίστοι¬ 
χου α/α - κωδικού ) έχει δηλωθεί ο τρέχων χρήστης 
- εκμεταλλευτής βάρδιας. 

15.3.3. Στην περίπτωση που ο πραγματικός αριθμός 
των εκμεταλλευτών είναι μικρότερος από 3, δεν επι¬ 
τρέπεται η χρήση των επιπλέον δυνατοτήτων για τη 
διαχείριση άλλων εκμεταλλευτών και τα αντίστοιχα 
στοιχεία παραμένουν υποχρεωτικά κενά. Απαγορεύεται 
η χρήση κωδικού ανύπαρκτου εκμεταλλευτή. 

15.3.4. Ειδικά για τους ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δεν 
απαιτείται η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, 
λόγω μεταβίβασης. 

15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης 

Για την χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης της 
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες 
ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής 
μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση 
των προαναφερθέντων δεδομένων κάθε βάρδιας για 
τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 5400 εγγραφές. Η 
χωρητικότητα αυτή προσαυξάνεται αντίστοιχα εφ’ όσον 
η ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου έχει δυνατότητα να διαχειρισθεί 
περισσότερες από 3 βάρδιες. 

15.5. Έκδοση Δελτίων 

15.5.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, υποχρεωτικά έχουν τη 
δυνατότητα επανεκτύπωσης του τελευταίου εκδοθέ- 
ντος δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» της βάρδιας, για 
όσες φορές ζητηθεί, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει έκδο¬ 
ση απόδειξης εσόδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
2.8.2.8 του Κεφαλαίου αυτού. 

15.5.2. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων έχουν υποχρεωτικά 
δυνατότητα αυτόνομης έκδοσης δελτίων αποδείξεων 
εσόδου, ημερήσιας κίνησης «Ζ» και αναφοράς περιοδι¬ 
κής ανάγνωσης δεδομένων της φορολογικής μνήμης 
(αναλυτικής και συνοπτικής) ανά βάρδια και συνολικά. 
Ειδικά για τις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, όλα τα παραπάνω 
δελτία εκδίδονται από κατάλληλους χειρισμούς του 
ενσωματωμένου σ’ αυτές χειριστηρίου (δηλ. δεν απαι¬ 
τείται η ύπαρξη άλλων εξωτερικών χειριστηρίων για 
την έκδοσή τους). 

15.6. Λοιπές απαιτήσεις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 

15.6.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δεν διαθέτουν καμιά δυ¬ 
νατότητα εκπτώσεων, αυξήσεων, ή αλλαγών - τροπο¬ 
ποιήσεων των στοιχείων των εκδιδομένων αποδείξεων 
εσόδου. 

15.6.2. Δεν είναι υποχρεωτική η δυνατότητα διαχείρι¬ 
σης ειδών - κατηγοριών για τις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων. 

15.6.3 Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης κατά 
τις εργάσιμες ώρες της ημέρας παραμένει εντός του 
οχήματος και διαφυλάσσεται με ευθύνη του Ιδιοκτήτη. 
Σ’ αυτό αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του 
ιδιοκτήτη της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Ταξί, όσο και των 
εκμεταλλευτών. 


15.6.4. Σε περίπτωση αντικατάστασης της φορολογι¬ 
κής μνήμης (π.χ. λόγω μεταβίβασης, βλάβης, πλήρωσης, 
κ.λ.π.) η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη παραμένει στην 
κατοχή του ιδιοκτήτη της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.7. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη 
των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 

Ειδικά στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 
ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πλη¬ 
ροφορίες και συγκεκριμένα: 

15.7.1. Σταθερά στοιχεία 

1. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. Παραμέ¬ 
νει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρου και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση 
της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω μεταβί¬ 
βασης, βλάβης, ή πλήρωσης αυτής με δεδομένα) 

Στοιχεία οχήματος 

2. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

3. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

Στοιχεία τουλάχιστον τριών (3) Εκμεταλλευτών ή Οδη¬ 
γών «βάρδιας» 

4. Τα Ονοματεπώνυμα των Εκμεταλλευτών και οι αντί¬ 
στοιχοι α/α - κωδικοί (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π.). 

5. Τα ΑΦΜ των Εκμεταλλευτών 

6. Οι ΔΟΥ των Εκμεταλλευτών 

Τα στοιχεία των εκμεταλλευτών αποτελούν λεκτικά 
και κάθε αλλαγή τους αριθμείται, εγγράφεται στη φο¬ 
ρολογική μνήμη και εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας 
κίνησης «Ζ» της βάρδιας που έλαβε χώρα. 

Λοιπά δημοσιονομικά στοιχεία 

7. Τιμές συντελεστών ΦΠΑ. 

15.7.2. Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια 
κίνηση βάρδιας 

Αφού λήξει η ημερήσια κίνηση της βάρδιας, με τη δια¬ 
δικασία έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» για 
τη συγκεκριμένη βάρδια, ενταμιεύεται στη φορολογική 
μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» του 
συγκεκριμένου εκμεταλλευτή - βάρδιας. 

2. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δια¬ 
κεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36% για 
τη συγκεκριμένη βάρδια. 

3. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων 
εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπά¬ 
γονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, για τον 
συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας. 

4. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας για τον συ¬ 
γκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας. 

5. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δι¬ 
ακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λει¬ 
τουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τον συγκεκριμένο 
εκμεταλλευτή βάρδιας. 

6. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογη- 
μένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται 
σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη 
λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου (από την ενεργο¬ 
ποίηση της φορολογικής μνήμης) για τον συγκεκριμένο 
εκμεταλλευτή βάρδιας. 

7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την 
έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (0Μ03 Ειίόγ) 
από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 
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9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουρ¬ 
γίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λει¬ 
τουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τον συγκεκριμένο 
εκμεταλλευτή βάρδιας. 

11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από 
την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

12. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τε¬ 
χνικού, από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Τα¬ 
ξιμέτρου. 

13. Το χαρακτήρα (όγίο) ελέγχου για αναγνώριση αλη¬ 
θούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη. 

15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου 

15.8.1. Ειδικά στην απόδειξη συναλλαγής που εκδίδεται 
από ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου περιέχονται ανάμεσα 
στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ¬ 
ΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» ευανάγνω¬ 
στα τα ακόλουθα στοιχεία: 

Στοιχεία εκμεταλλευτή ταξί 

1. Το Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία του Εκμεταλλευτή 

2. Το ΑΦΜ του Εκμεταλλευτή 

3. Η Δ.Ο.Υ. του Εκμεταλλευτή 

4. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

5. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

Στοιχεία Συναλλαγής 

6. Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1, 2 ή 3 
κ.λπ.) 

7. Ο αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου της συγκεκρι¬ 
μένης βάρδιας Εκμεταλλευτή. 

Στοιχεία ανάλυσης και κόστους διαδρομής: 

8. Ημερομηνία και ώρα έναρξης διαδρομής - έκδοσης 
απόδειξης (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωωλλ για χειμερινή ή 
θερινή ώρα αντίστοιχα) 

9. Δικαίωμα εκκίνησης - σημαία 

10. Κόμιστρο διαδρομής ανά «ταρίφα»: 

Ταρίφα Αναμονή Απόσταση 

1 Χρόνος - κόστος μήκος - κόστος 

2 Χρόνος - κόστος μήκος - κόστος 

11. Σύνολο χρέωσης διαδρομής 

12. Πρόσθετες επιβαρύνσεις 

13. Το τελικό ποσό κομίστρου μεταφοράς πελάτη, 
όπως ακριβώς αυτό εμφανίζεται στην οθόνη του υπο¬ 
συστήματος του ταξιμέτρου. 

14. Η σταθερά Κ του ταξιμέτρου. 

15. Ο Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου. 

15.8.2. Εφόσον έχει εκδοθεί έστω και μία απόδειξη εσό¬ 
δου από συγκεκριμένο εκμεταλλευτή, δεν επιτρέπεται 
με κανένα τρόπο εναλλαγή σε άλλον εκμεταλλευτή ή 
η αλλαγή άλλων δημοσιονομικών στοιχείων του εκμε¬ 
ταλλευτή της συγκεκριμένης βάρδιας (όπως αλλαγές 
συντελεστών ΦΠΑ, λεκτικών, τιμών μονάδων κ.λ.π.), εάν 
δεν προηγηθεί η έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης 
«Ζ» για αυτόν τον εκμεταλλευτή. 

15.9. Στοιχεία Έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης 
Βάρδιας Εκμεταλλευτή «Ζ» 

Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρα¬ 
κτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» 
και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

Στοιχεία εκμεταλλευτή ταξί 

1. Το Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία του Εκμεταλλευτή 

2. Το ΑΦΜ του Εκμεταλλευτή 

3. Η ΔΟΥ του Εκμεταλλευτή 


4. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

5. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης Εκμεταλευτή - Ζ» 

7. Ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης 

«Ζ» 

8. Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, 
κ.λ.π.) 

9. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωωλλ και ΘΩ ωωλλ για 
χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελ¬ 
τίου. 

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές βάρδιας και τα Ημερήσια 
Σύνολα βάρδιας και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από 
το σύνολο της ημερήσιας κίνησης για το συγκεκριμένο 
εκμεταλλευτή βάρδιας: 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της 
βάρδιας του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή. 

• Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους 
συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%) 
των εισπραχθέντων εσόδων της βάρδιας 

• Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων απο- 
φορολογημένων ( χωρίς ΦΠΑ ) εισπραχθέντων εσόδων 
της βάρδιας που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές 
ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%). 

• Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντε¬ 
λεστή Ε (0%) 

• Το συνολικό ποσόν που αντιστοιχεί σε τυχόν κατα- 
γραφέντες επιβαρύνσεις, όπως συνολικά ποσά εσόδων 
βάρδιας που αντιστοιχούν σε δώρο, σε μεταφορές από 
και προς σταθμούς τρένων, σε κλήσεις ραδιοταξί, σε 
χρέωση μεταφοράς αποσκευών, κ.λ.π. 

11. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από 
την έκδοση του αμέσως προηγούμενου - τελευταίου 
«Ζ» για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή, με: 

• Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε 
...). 

• Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από 
... σε ...). 

• Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή. 

• Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΘΜ03 
Εγγογβ) 

• Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τεχνικού 

12. Συνολικά από αρχής λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Τα¬ 
ξιμέτρου και μόνον για τον επιλεγμένο εκμεταλλευτή 
οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Τα¬ 
ξιμέτρου με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δι¬ 
ακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά 
που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΘΜΟδ ΕΐΊΌΓε) 
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• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 

13. Ο Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου 

15.10. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχο¬ 
μένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου 

15.10.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 
ση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής 
μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής πε¬ 
ριόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών 
αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ». 

15.10.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η έν¬ 
δειξη «Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». 
Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης 
υποχρεωτικά αναγράφονται: 

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναλυτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωωλλ και ΘΩ ωωλλ για 
χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελ¬ 
τίου. 

5. Ανά δελτίο «Ζ»: 

• ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης 
«Ζ» και η ημερομηνία έκδοσής του 

• Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, 
κ.λ.π.) 

• Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα 
κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ’ αυτά που 
υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΩΜ03 
Επόγ 5) του συγκεκριμένου «Ζ» 

• Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών του συ¬ 
γκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή 
του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τεχνικού του συγκεκριμένου «Ζ». 

6. Συνολικά για τη συγκεκριμένη επιλεγμένη περίο¬ 
δο οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρου με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ03 Εγγογβ) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 


7. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ οι 
αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξι¬ 
μέτρου με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ03 Ειτοΐ'δ) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 

8. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.11. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιε¬ 
χομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, για 
συγκεκριμένο Εκμεταλλευτή. 

15.11.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 
ση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής 
μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής πε¬ 
ριόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών 
αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ», σε συνδυασμό 
με την επιλογή κωδικού για συγκεκριμένο εκμεταλλευ¬ 
τή- 

15.11.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η έν¬ 
δειξη «Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». 
Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης 
υποχρεωτικά αναγράφονται: 

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναλυτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης Εκμεταλλευτή» 

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωωλλ και ΘΩ ωωλλ για 
χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελ¬ 
τίου. 

5. Ανά δελτίο «Ζ» του επιλεγμένου εκμεταλευτή: 

• ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης 
«Ζ» και η ημερομηνία έκδοσής του 

• Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, 
κ.λ.π.) 

• Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα 
κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ’ αυτά που 
υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΩΜ03 
ΕποΓε) του συγκεκριμένου «Ζ» 

• Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών του συ¬ 
γκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή 
του συγκεκριμένου «Ζ». 
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• Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τεχνικού του συγκεκριμένου «Ζ». 

6. Συνολικά για τη συγκεκριμένη επιλεγμένη περίοδο 
και μόνον για τον επιλεγμένο εκμεταλλευτή οι αναφο¬ 
ρές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου 
με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δι¬ 
ακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά 
που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ03 ΕπΌΓδ) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 

7. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.12. Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιε¬ 
χομένου φορολογικής μνήμης. 

15.12.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 
ση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχο¬ 
μένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσ¬ 
δήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ 
επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερήσιας 
κίνησης «Ζ». 

15.12.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η έν¬ 
δειξη «Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». 
Στο δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης 
υποχρεωτικά αναγράφονται: 

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Συνοπτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωωλλ και ΘΩ ωω:λλ για 
χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελ¬ 
τίου. 

5. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Συνοπτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

6. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ 
για τη συγκεκριμένη περίοδο, διακεκριμένες ανά Εκ¬ 
μεταλλευτή με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ03 Εγγογ3) 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 


• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 

7. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ ανε¬ 
ξαρτήτως εκμεταλλευτή, οι αναφορές της φορολογικής 
μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τη συγκεκριμένη 
περίοδο, με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς 
ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτι¬ 
κών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ03 Επόι·3) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού 

8. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.13. Είναι δυνατόν, μετά από σχετικές αποφάσεις των 
συναρμοδίων Υπουργείων, τα ειδικά τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά, οι απαιτήσεις, το περιεχόμενο των εκδιδόμενων 
δελτίων, οι διαδικασίες χορήγησης άδειας καταλλη¬ 
λότητας καθώς και λοιπές λεπτομέρειες των ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρων, να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται 
κατάλληλα. 

16. ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων 

16.1. Γενικά 

16.1.1. Η έναρξη της έκδοσης απόδειξης εσόδου, για 
κάθε συναλλασσόμενο πελάτη, από ΦΗΜ ο οποίος συν¬ 
δέεται με αντλία καυσίμων, γίνεται αυτομάτως με την 
έναρξη της ροής του καυσίμου και λήγει με την ολο¬ 
κλήρωση της ροής του, οπότε και εκδίδεται η σχετική 
απόδειξη εσόδου η οποία υποχρεωτικά παραδίδεται 
στον πελάτη. 

16.1.2. Σε περίπτωση που οι ΦΗΜ εμπίπτουν στην κατη¬ 
γορία ΑΔΗΜΕ και πρόκειται να χρησιμοποιούνται σε δυ¬ 
νητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα (π.χ. επί, ή πλησίον αντλιών 
καυσίμων) πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που θεσπίζονται στην 
οδηγία 94/9/ΕΚ (“ΑΤΕΧ ϋίΓθοΙίνθ ”). 

16.1.3. Στην περίπτωση διασύνδεσης αντλίας με φο¬ 
ρολογικό μηχανισμό - ΑΔΗΜΕ καυσίμου, η τοποθέτηση 
του διασυνδεόμενου φορολογικού μηχανισμού γίνεται 
σε πρόσφορη ορατή θέση, ανάλογα με την χωροταξική 
διευθέτηση του πρατηρίου, αλλά πάντοτε στον χώρο 
της συναλλαγής - πετρελαίευσης και εξυπηρέτησης 
των πελατών και επιπλέον πληροί τις απαιτήσεις και 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των φορητών φορο¬ 
λογικών μηχανισμών των παραγράφων 7.2.1.1. και 7.2.1.2 
του Κεφαλαίου αυτού. Ο ασφαλής τρόπος διασύνδεσης 
του φορολογικού μηχανισμού με την αντλία καυσίμων 
τεκμηριώνεται απόλυτα και είναι δυνατόν να γίνεται είτε 
κατευθείαν εφ’ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είτε 
μέσω διάταξης προσαρμογής (οοιίΙιόΙΙθγ) της αντλίας. 

16.1.4. Κατά την εγκατάσταση στα πρατήρια καυσίμων 
των ειδικών φορολογικών μηχανισμών ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ 
αντλιών: 
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α) Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια του χώρου λειτουρ¬ 
γίας τους, εντός των ορίων του πρατηρίου. Σε κάθε 
περίπτωση εγκατάστασης - τοποθέτησης του ειδικού 
φορολογικού μηχανισμού σε διαβαθμισμένη περιοχή 
- ζώνη του πρατηρίου που προβλέπεται από την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 «Συσκευές και 
συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση 
σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες» - (ΦΕΚ 157Β’/13.3.1996) και 
το Προεδρικό Διάταγμα 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχι¬ 
στες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι 
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ 
ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου - (ΦΕΚ 44Α’/21.2.2003), ο 
φορολογικός μηχανισμός υποχρεωτικά φέρει δήλωση 
πιστότητας κατάλληλη για την κατηγορία του σύμφωνα 
με την οδηγία 94/9/ΕΚ. 

β. Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις τρι- 
πλούν, στο οποίο επισυνάπτεται τοπογραφικό σχέδιο 
της θέσης εγκατάστασης του μηχανισμού. Το πρωτό¬ 
κολλο αυτό σφραγίζεται και υπογράφεται τόσο από το 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό - εγκαταστάτη του φορολο¬ 
γικού μηχανισμού, όσο και από τον αρμόδιο υπεύθυνο 
του πρατηρίου (πρατηριούχο).Ένα αντίτυπο του πρωτο¬ 
κόλλου αυτού παραμένει στον πρατηριούχο, ένα παρα- 
λαμβάνει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός - εγκαταστάτης 
και ένα προσαρτάται στο συνοδευτικό του φορολογικού 
μηχανισμού, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών και 
καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 

16.2. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στην Απόδειξη 
Εσόδου 

Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με αντλίες καυσίμων 
και εκδίδουν αποδείξεις εσόδου εκτός των άλλων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.26.1 του Κεφαλαίου 
αυτού, είναι υποχρεωτική η αναγραφή: 

• της ονομασίας - περιγραφής του είδους του καυ¬ 
σίμου, 

• η τιμή μονάδας (π.χ. λίτρου) με τρία τουλάχιστον 
δεκαδικά 

• η συνολική ποσότητα καυσίμου (των λίτρων) με δύο 
τουλάχιστον δεκαδικά 

16.3. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 

Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με αντλίες καυσίμων 
εκτός των άλλων που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.26.2. του Κεφαλαίου αυτού κατά την έκδοση του Δελ¬ 
τίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» στις παρούσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική η ενταμίευση στη 
φορολογική μνήμη και η αναγραφή των συνολικών πο¬ 
σοτήτων (λίτρων) καυσίμων, διακεκριμένα ανά είδος 
καυσίμου, καθώς και η αναγραφή των ποσοτήτων (λί¬ 
τρων) και των αντίστοιχων ποσών ακαθαρίστων εσόδων, 
καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ, διακεκριμένα σε 
χονδρικές και λιανικές πωλήσεις. Η ίδια διάκριση θα 
πρέπει να αναφαίνεται και στα δελτία ανάγνωσης της 
φορολογικής μνήμης. 

16.4. Ειδικά για ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων, δεν είναι 
υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων 
δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρή¬ 
ση δεύτερου ρολού στελέχους του εκτυπωτή νομίμων 
αποδείξεων, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση 


Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδι- 
δομένων δελτίων, όπως αυτός περιγράφεται στην πα¬ 
ράγραφο 5 του Κεφαλαίου αυτού, εφ’ όσον η ΑΔΗΜΕ 
Αντλιών Καυσίμων έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο 
χειρισμό του χρήστη, επανέκδοσης του τελευταίου δελ¬ 
τίου «Νόμιμης Απόδειξης» Πώλησης Καυσίμου για όσες 
φορές ζητηθεί, με την προϋπόθεση ότι σε αυτή αντί 
της φράσης «Νόμιμη Απόδειξη» αναγράφεται η ένδειξη 
«Αντίτυπο» . 

16.5. Οι ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων υποχρεωτικά έχουν 
δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό από τον χρήστη, 
επιλογής του είδους της συναλλαγής σε διάκριση χον¬ 
δρικής - λιανικής πώλησης. Η διάκριση αυτή αναγράφε¬ 
ται στο δελτίο «Νόμιμης Απόδειξης» με τη χαρακτηρι¬ 
στική ένδειξη «Χονδρική Πώληση Καυσίμου» ή «Λιανική 
Πώληση Καυσίμου» κατά περίπτωση 

17. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

17.1. Για την εξοικείωση των χρηστών σε θέματα χει¬ 
ρισμών λειτουργίας των ΦΗΜ, επιτρέπεται η χρήση των 
ΦΗΜ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

17.2. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που κατέχουν 
άδεια καταλληλότητας εγκεκριμένων ΦΗΜ, κατόπιν αι- 
τήσεώς τους στην Επιτροπή, μπορούν να λαμβάνουν 
άδεια χρήσης περιορισμένου αριθμού εγκεκριμένων μο¬ 
ντέλων ΦΗΜ, οι οποίοι έχουν εφοδιασθεί με κατάλληλα 
τροποποιημένο λογισμικό φορολογικού μικροκώδικα 
ή / και λογισμικό εφαρμογών, προκειμένου αυτοί να 
χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένο πελάτη τους, για 
εκπαίδευση του ίδιου ή / και του προσωπικού του και 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

17.3. Για την χορήγηση της άδειας χρήσης τέτοιων 
εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτιμάται κυρίως από την Επιτρο¬ 
πή, ο συνολικός αριθμός των τυχόν ήδη υπαρχόντων 
εκπαιδευτικών ΦΗΜ ανά μοντέλο του συγκεκριμένου 
κατασκευαστή / εισαγωγέα. 

17.4. Η εκπαίδευση γίνεται σε χώρους του κατασκευα¬ 
στή / εισαγωγέα ή του πελάτη του, στους οποίους δεν 
λαμβάνουν χώρα συναλλαγές με το καταναλωτικό κοινό. 
Τα πρωτότυπα δελτία παραμένουν στην κατοχή του 
εκπαιδευόμενου για όσο καιρό διαρκεί η εκπαίδευση και 
μετά καταστρέφονται. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ¬ 
πεται η παράδοση των εκδιδομένων δελτίων από τους 
εκπαιδευτικούς ΦΗΜ, σε καταναλωτές. Τα αντίγραφα 
των εκδιδομένων δελτίων παραμένουν στην κατοχή 
και φύλαξη του κατασκευαστή / εισαγωγέα, μέχρι την 
επόμενη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικής χρήσης των 
συγκεκριμένων ΦΗΜ και στο διάστημα αυτό είναι πάντα 
διαθέσιμες για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. 

17.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η πώληση 
ή η μεταβίβαση κυριότητας εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Η κυ¬ 
ριότητα αυτών των ΦΗΜ παραμένει εφ’ όρου ζωής τους 
στον κατασκευαστή / εισαγωγέα. Επιτρέπεται μόνον η 
διακίνησή τους από τις εγκαταστάσεις του κατασκευ¬ 
αστή / εισαγωγέα προς τους χώρους εκπαίδευσης του 
πελάτη του και η επιστροφή τους εντός των χρονικών 
ορίων που προσδιορίζονται από την άδεια. 

17.6. Δεν επιτρέπεται σε ΦΗΜ οι οποίοι έχουν λάβει 
άδεια ως εκπαιδευτικοί και έχουν εφοδιασθεί με το 
κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, να αντικαθίσταται 
το εν λόγω λογισμικό φορολογικού μικροκώδικα ή και η 
φορολογική τους μνήμη, προκειμένου να λειτουργήσουν 
ως κανονικοί ΦΗΜ για συναλλαγές με το κοινό. 

17.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα των 
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εκπαιδευτικών ΦΗΜ, θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτυπώ¬ 
νει στην αρχή και στο τέλος κάθε εκδιδομένου δελτίου 
την χαρακτηριστική ένδειξη «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
- ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Αυτή η χαρακτηρι¬ 
στική ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», εκτυπώνεται με κεφαλαίους χαρα¬ 
κτήρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν 
να εκτυπώνεται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή 
χαρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους. 

17.8. Ο εργοστασιακός αριθμός παραγωγής (αριθμός 
μητρώου) των εκπαιδευτικών ΦΗΜ είναι μοναδικός και 
παραμένει ο ίδιος για όλη την διάρκεια ζωής τους. Δεν 
επιτρέπεται η ύπαρξη άλλου ΦΗΜ εκπαιδευτικού ή όχι 
με τον ίδιο αριθμό μητρώου. 

17.9. Στη μεταλλική ετικέτα του περιβλήματος των 
εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός όσων προβλέπονται από την 
παρ. 2.17.2., του Κεφαλαίου αυτού, αναγράφεται με κε¬ 
φαλαίους χαρακτήρες η χαρακτηριστική φράση: «ΧΡΗΣΗ 
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥ¬ 
ΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ» 

17.10. Για την χορήγηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών 
ΦΗΜ, κατατίθεται στην Επιτροπή, αίτηση - φάκελος με 
τα εξής στοιχεία: 

■ Αίτηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών ΦΗΜ με τα 
στοιχεία: 

- Κατασκευαστής / εισαγωγέας (πλήρη στοιχεία). 

- Ονομασία Μοντέλου - Τύπου ΦΗΜ το οποίο έχει 
λάβει ήδη άδεια καταλληλότητας καθώς και ο αριθμός 
έγκρισης. 

- Συνολικός αριθμός των ΦΗΜ του συγκεκριμένου μο¬ 
ντέλου, που τυχόν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια ως 
εκπαιδευτικοί. 

■ Πίνακας κατ’ αύξουσα σειρά, με τους εργοστασια¬ 
κούς αριθμούς παραγωγής (αριθμούς μητρώου), των μο¬ 
ντέλων τα οποία έχουν εφοδιασθεί με τον φορολογικό 
μικροκώδικα με το εκπαιδευτικό λογισμικό, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή. 

■ Δισκέτα με το ηλεκτρονικό αρχείο του κατάλληλα 
τροποποιημένου φορολογικού μικροκώδικα με το εκπαι¬ 
δευτικό λογισμικό, σε όιηει-γ οό)θθΙ μορφή, καθώς και η 
υπολογισμένη ΟΗΟ-32 τιμή για το αρχείο αυτό. 

■ Δείγματα από όλα τα εκδιδόμενα δελτία. 

17.11. Κάθε περίπτωση διακίνησης και χρήσης των 
εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός των εγκατα¬ 
στάσεων του κατέχοντος την άδεια, κατατίθεται στην 
Επιτροπή (αρμόδιο τμήμα Φορολογικών Ταμειακών Μη¬ 
χανών & Συστημάτων της Δ/νσης ΚΒΣ), σχετική αίτηση 
με τα εξής στοιχεία: 

• Ονομασία - Επωνυμία, Διεύθυνση και τα πλήρη στοι¬ 
χεία της επιχείρησης του πελάτη του, στις εγκαταστά¬ 
σεις της οποίας θα λάβει χώρα η εκπαίδευση με χρήση 
των εν λόγω εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Στην περίπτωση που 
η εκπαίδευση λάβει χώρα σε περισσότερα του ενός 
καταστήματα / υποκαταστήματα, τότε απαιτείται ο 
κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία των καταστημάτων / 
υποκαταστημάτων αυτών, καθώς και τα στοιχεία των 
υπευθύνων τους. 

• Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης. 

• Πίνακας κατ’ αύξουσα σειρά, με τους εργοστασι¬ 
ακούς αριθμούς παραγωγής (αριθμούς μητρώου), των 
εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, σε έντυπη και ηλε¬ 
κτρονική μορφή. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί ότι 
η εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε περισσότερα του ενός 


καταστήματα / υποκαταστήματα, τότε δίπλα σε κάθε 
αριθμό μητρώου αναγράφεται το κατάστημα / υποκα¬ 
τάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος 
ΦΗΜ. 

17.12. Η αίτηση υπογράφεται τόσο από τον κατασκευ¬ 
αστή / εισαγωγέα, όσο και από τον ενδιαφερόμενο πε¬ 
λάτη του και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από 
αρμόδια αρχή. 

17.13. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς οι οποίοι έχουν 
ήδη στην διάθεσή τους κατόπιν σχετικής άδειας, εκπαι¬ 
δευτικούς ΦΗΜ, έχουν δυνατότητα καταστροφής τους 
κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως (βλάβη, γήρανση κλπ) 
και εγκρίσεως από την Επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης 

Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και 
χρήσης τους 

1. Γενικά 

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, συμπλη¬ 
ρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις 
απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φορολο¬ 
γικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών του Κεφαλαίου 2, για 
τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης 
Στοιχείων - (ΕΑΦΔΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογι¬ 
κών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών. 

1.2. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και 
σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φο¬ 
ρολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) 

1.2.1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιμολογίου, Δελτίου 
Αποστολής, Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής κλπ), θα 
πρέπει να διαθέτει: 

• Ειδικό φορολογικό μηχανισμό - Ειδική Ασφαλή Φο¬ 
ρολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) 

• Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λο¬ 
γισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με 
την ΕΑΦΔΣΣ. 

Ο τρόπος εκτύπωσης - έκδοσης των στοιχείων γενικά 
δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται 
με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό 
μηχανισμό του εκδότη. 

1.2.2. Μετά την καταχώρηση και τη διαμόρφωση των 
προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργο¬ 
ποίηση της διαδικασίας έκδοσης - εκτύπωσης του στοι¬ 
χείου, το λογισμικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και 
αποστέλλει στην ΕΑΦΔΣΣ, το σύνολο των απαιτούμενων 
δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου. 

1.2.3. Η ΕΑΦΔΣΣ, δέχεται τα δεδομένα αυτά, τα επε¬ 
ξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας 
σύνοψης - υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυν- 
δεόμενο Η/Υ, το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, 
δηλ. έναν κωδικό - μια αλληλουχία χαρακτήρων που 
αποτελεί μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα (σύνοψη) 
των δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η 
ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη - υπογραφή, σε μνήμη 
εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει 
σχετικό δελτίο - απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερή¬ 
σιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου. 

1.2.4. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ που 
ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή 
τη «μοναδική σύνοψη - υπογραφή» (κωδικό), και την 
εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, 
ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά 
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αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπω- 
θέντος στοιχείου, όσο και την «σύνοψη - υπογραφή». Η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο 
στοιχείο από τον εκδότη. 

1.2.5. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται 
το σύνολο των «συνόψεων -υπογραφών» της μνήμης 
εργασίας, παράγει μια γενική ημερήσια «σύνοψη - υπο¬ 
γραφή» όλων των «συνόψεων - υπογραφών» των εκδο- 
θέντων στοιχείων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας 
αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερή¬ 
σια «σύνοψη - υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη 
- υπογραφή, μόνιμα σε ασφαλή φορολογική μνήμη που 
διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον 
διασυνδεόμενο Η/Υ. 

1.2.6. Το λογισμικό του Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη μοναδική 
γενική «σύνοψη - υπογραφή ημέρας», και την αποθηκεύει 
σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο. 

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρα¬ 
κτηριστικά Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων 
Σήμανσης Στοιχείων. 

2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης 
Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). 

2.1.1. Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμαν¬ 
σης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουρ¬ 
γικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή 
(φορολογικός μηχανισμός), η οποία: 

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής 
Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων με διασυνδεόμενο 
ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή 
σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, 

2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής 
δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδι- 
δομένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοι¬ 
νωνίας Δεδομένων, 

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπα¬ 
σης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοι¬ 
νωνίας - λήψης δεδομένων, 

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδο¬ 
σίας και αποτελείται από: 

• επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την 
επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολο¬ 
γικό μικροκώδικα), 

• μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολο¬ 
γικού μικροκώδικα), 

• μνήμη εργασίας, 

• ρολόι, 

• φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιο¬ 
νομικών δεδομένων, 

• φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα 
έκδοσης των δελτίων: 

α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμαν¬ 
σης Στοιχείων - Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ) 

β. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) 
και 

γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης 
Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ). 

2.1.2. Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρό¬ 
πο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και 
ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις 
υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικο¬ 
νομικών. 


2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ) 

Οι ΕΑΦΔΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα 

Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία 
και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμε- 
νο σύστημα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται 
η ΕΑΦΔΣΣ είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά 
από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΕΑΦΔΣΣ ως 
Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ, με αντί¬ 
στοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. 

2.3. Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύ¬ 
νοψη (ΠΑΗΨΣ). 

2.3.1. Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφια¬ 
κή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτή¬ 
ρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού 
ασφαλούς αλγόριθμου 3ΗΑ-1 και η οποία προσδιορίζει 
μονοσήμαντα όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα κάθε 
εκδιδομένου στοιχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία 
μέσω του αλγορίθμου αυτού. 

2.3.2. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση 
του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου 3ΗΑ-1, Με τον αλγό¬ 
ριθμο 3ΗΑ-1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 
40 σύμβολα - χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητι¬ 
κού συστήματος (20 ΒγΙβε). 

2.3.3. Ο αλγόριθμος 3ΗΑ-1 (3θθϋΓθ Ηαείι ΑΙροπΙόπι -1), 
είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί από το Αμερικανικό 
Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας - ΝΙ3Τ 
(ΝαίίοηαΙ ΙηεΙίΙυΙθ οΐ βίβηάαιτίδ βηά ΤθοίιηοΙοργ), περι- 
γράφεται στο έγγραφο - πρότυπο ΡΙΡ3-180-2, και έχει 
υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων -130 
(ΙηΙθΐτΐ3ΐίοη3ΐ Οι^βηίζβΙίοη Ιογ 8ΐ3ηό3Γ0ίζ3ΐίοπ) και την 
Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή - ΙΕΘ (ΙηίθίτιβΙίοηαΙ 
ΕΙβοΐΓΟΐθοΓιπίοαΙ Θοπιπιίεείοη), ως πρότυπο 130/ΙΕΘ 10118 
- 3, ΟθόίοαΙθό ΗΒδό-ΕυηοΙίοη 3. 

2.4. Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται 
από την ΕΑΦΔΣΣ. 

2.4.1 Τα δελτία: 

• Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ), 

• Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ), 

• Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμαν¬ 
σης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» και 

• Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης 
Ημερήσιων Συνόψεων -(ΔΑΠΦΜΗΣ), 

που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, 
ονομάζονται «Ειδικά Φορολογικά Δελτία» (ΕΦΔ) και η 
έκδοσή τους υποχρεωτικά περιλαμβάνει στην αρχή και 
στο τέλος της εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις 
χαρακτηριστικές ενδείξεις «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο 
-Έναρξη» και «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη», αντί¬ 
στοιχα. 

2.4.2. Μετά την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορο¬ 
λογικό Δελτίο -Έναρξη» αναγράφονται υποχρεωτικά τα 
στοιχεία του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, ως εξής: 

• Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία 

• Διεύθυνση εγκατάστασης στην οποία λειτουργεί 
η ΕΑΦΔΣΣ 

• Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

• ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ 

2.4.3. Πριν ακριβώς από την χαρακτηριστική ένδειξη 
«Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη» αναγράφεται υπο¬ 
χρεωτικά ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, ο οποίος 
αποτελείται από τα 3 χαρακτηριστικά γράμματα της 
άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα (διά¬ 
στημα) και μια αλληλουχία 8 αριθμητικών ψηφίων, εκ 
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των οποίων τα 2 πρώτα προσδιορίζουν τα 2 τελευταία 
ψηφία του έτους κατασκευής, το επόμενο την πιθανή 
αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης (0 εάν δεν έχει 
γίνει αντικατάσταση, 9 για την πρώτη αντικατάσταση, 
8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν 
τον σειριακό εργοστασιακό αριθμό παραγωγής της 
ΕΑΦΔΣΣ. 

2.4.4. Ειδικά για την έκδοση των Δελτίων Φορολογι¬ 
κής Σήμανσης Στοιχείων (ΔΦΣΣ), δεν είναι υποχρεωτική 
η αναγραφή σε κάθε ΔΦΣΣ όλων των ενδείξεων των 
προηγούμενων παραγράφων 2.4.1., 2.4.2. και 2.4.3. με την 
προϋπόθεση ότι η ΕΑΦΔΣΣ ευρίσκεται συνεχώς σε κα¬ 
τάσταση σήμανσης και έκδοσης ΠΑΗΨΣ στοιχείων. 

2.5. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου 
(ΔΦΣΣ). 

2.5.1. Η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών 
δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυν- 
δεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδι¬ 
κού ασφαλούς αλγορίθμου 3ΗΑ-1 δημιουργίας σύνοψης 
- υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, το 
οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοι¬ 
χείου - (ΔΦΣΣ), και στο οποίο αναγράφονται: 

• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 

• ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολο¬ 
γικής Σήμανσης Στοιχείου. 

• ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) 
του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοι¬ 
χείου 

• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου 

2.5.2. Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κα¬ 
τόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου 
Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχεί¬ 
ων - «Ζ» που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς 
τους. 

2.5.3. Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της 
μνήμης εργασίας (0ΜΟ3 Ειτογ) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία 
αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης 
και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντί¬ 
στοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού 
Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείων - «Ζ», επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση 
ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκ¬ 
δόσεως των αντίστοιχων στοιχείων. 

2.6. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ) 

2.6.1. Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων 
χειρισμών, έκδοσης ενός δελτίου αναφοράς όλων των, 
μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του δελτίου αυτού, συνό¬ 
ψεων - υπογραφών ημέρας. 

2.6.2. Το δελτίο αυτό ονομάζεται Δελτίο Συνόψεων - 
Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και σ’ αυτό αναγράφονται 
όλες οι ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν στοιχείο, που έχουν 
γίνει εντός της ημέρας (από την έκδοση του προη¬ 
γούμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς 
Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ»), ως εξής: 

• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 

• ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολο¬ 
γικής Σήμανσης Στοιχείου. 

• ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) 
του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοι¬ 
χείου 

• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου 

2.6.3. Για τον χειρισμό της έκδοσης του δελτίου Συνό¬ 
ψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ), είναι δυνατόν το 


λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ να έχει επιπλέον δυνατότητα 
επιλογής από .. έως του α/α ημερήσιου αριθμού σήμαν¬ 
σης στοιχείου. 

2.7. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμαν¬ 
σης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ». 

2.7.1. Η ΕΑΦΔΣΣ στο τέλος της ημέρας, επεξεργάζεται 
το σύνολο των «συνόψεων - υπογραφών» της μνήμης 
εργασίας μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου 3ΗΑ- 
1, παράγει μια γενική ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή» και 
εκδίδει σχετικό δελτίο «Ζ» το οποίο ονομάζεται Δελτίο 
Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων 

- (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ. 

2.7.2. Με το πέρας της εκδόσεως του δελτίου αυτού, 
μηδενίζονται τα δεδομένα της μνήμης εργασίας. Στο 
Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) αναγράφονται: 

• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 

• ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) 
του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Ανα¬ 
φοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ» 

• Η Γ ενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ - «σύνοψη - υπογραφή» 
των ΠΑΗΨΣ της ημέρας. 

• Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουρ¬ 
γίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της 
ΕΑΦΔΣΣ. 

• Ο Ημερήσιος και ο Γ ενικός (από αρχής λειτουργίας 
της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας 
(0Μ03-ΕΠΌΙ-). 

• Ο Ημερήσιος και ο Γ ενικός (από αρχής λειτουργίας 
της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυ¬ 
μίας Κατόχου. 

• Ο Ημερήσιος και ο Γ ενικός (από αρχής λειτουργίας 
της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων 
εξουσιοδοτημένου Τεχνικού . 

2.7.3. Είναι επιτρεπτή η αναλυτική αναγραφή όλων των 
εκδοθέντων ΠΑΗΨΣ της ημέρας, πριν από την αναγραφή 
της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. Σ’ αυτή την περίπτωση 
για κάθε ΠΑΗΨΣ εκδοθέντος στοιχείου αναγράφονται 
τα εξής: 

• ο ημερήσιος α/α του εκδοθέντος Δελτίου Φορολο¬ 
γικής Σήμανσης Στοιχείου. 

• ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) 
του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοι¬ 
χείου 

• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου 

2.7.4. Γ ενικά για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας 
Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) 

- «Ζ» από τις ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 2.8 του Κεφαλαίου 2. 

2.7.5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμ¬ 
ματος «Ζ», εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα κανενός 
άλλου εκδιδόμενου δελτίου, πλην του Δελτίου Ημε¬ 
ρήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου 
(ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», με το οποίο γίνεται η εγγραφή της 
γενικής σύνοψης των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και λοιπών 
ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη 
φορολογική μνήμη. 

2.7.6. Μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φο¬ 
ρολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) 

- «Ζ», η ΕΑΦΔΣΣ αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ, 
τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπο¬ 
γραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας, για την αποθήκευσή τους 
σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο. 
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2.7.7. Είναι υποχρεωτική η τήρηση και διαφύλαξη όλων 
των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Ανα¬ 
φοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», για όσο 
χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

2.8. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης 
Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ) 

2.8.1. Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων 
χειρισμών, έκδοσης δελτίου αναφοράς όλων των Δελ¬ 
τίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείου «Ζ» - (ΔΗΦΑΣΣ), το οποίο ονομάζεται Δελτίο 
Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων 
Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ). 

2.8.2. Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται ημερολο¬ 
γιακά από ημερομηνία έως ημερομηνία ή εναλλακτικά 
από α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» έως α/α δελτίου ΔΗ¬ 
ΦΑΣΣ - «Ζ». 

2.8.3. Στο δελτίο αυτό αναγράφονται: 

• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 

• τα στοιχεία από όλες τις Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ 
για κάθε εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Ανα¬ 
φοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», της συγκεκριμένης 
περιόδου, ως εξής: 

ο ο α/α του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφο¬ 
ράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ». 

ο ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων και «υπογρα- 
φέντων» στοιχείων της ημέρας. 

ο η Γ ενική Ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή» του αντί¬ 
στοιχου ΔΗΦΑΣΣ-«Ζ». 

• ο α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ της συ¬ 
γκεκριμένης περιόδου. 

• ο α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (ΩΜ05- 
Επόγ) της συγκεκριμένης περιόδου. 

• ο α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατό¬ 
χου της συγκεκριμένης περιόδου. 

• ο α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιο¬ 
δοτημένου Τεχνικού της συγκεκριμένης περιόδου. 

2.8.4. Κατά την ανάγνωση του περιεχομένου της φο¬ 
ρολογικής μνήμης από διασυνδεόμενο Η/Υ μέσω της 
σειριακής θύρας, επιπλέον των απαιτήσεων της παρα¬ 
γράφου 2.28.3.του Κεφαλαίου 2, είναι υποχρεωτική η 
δημιουργία στον διασυνδεόμενο Η/Υ, ειδικού ηλεκτρο¬ 
νικού αρχείου (Ι_ΟΘ ΡίΙθ), η κάθε γραμμή του οποίου 
είναι σταθερού μήκους 81 χαρακτήρων και αποτελείται 
από δεδομένα εγγραφής του αντίστοιχου δελτίου ΔΗ¬ 
ΦΑΣΣ- Ζ ως εξής: 

α. τα 10 ψηφία της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας 
του (εγγραφής του) - ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ. 

β. τα 4 ψηφία του αύξοντος αριθμού του δελτίου 
ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ», σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 
4 ψηφίων. 

γ. τον γενικό προοδευτικό αύξοντα αριθμό σήμανσης 
- έκδοσης στοιχείων σε μορφή μετρητή σταθερού μή¬ 
κους 8 ψηφίων, ο οποίος αναγράφεται στο αντίστοιχο 
δελτίο ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ. 

δ. την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ- 
928) χαρακτήρων της αντίστοιχης γενικής ημερήσιας 
ΠΑΗΨΣ. 

ε. τον γενικό προοδευτικό α/α αποσυνδέσεων της 
ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, 
από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση 
του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ. 

στ. τον γενικό προοδευτικό α/α βλαβών μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ03 Επόγ 3) της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή 


σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της 
ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου 
ΔΗΦΑΣΣ - Ζ. 

ζ. τον γενικό προοδευτικό α/α αλλαγών λεκτικών κατό¬ 
χου της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 
3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και 
την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ. 

η. τον γενικό προοδευτικό α/α επεμβάσεων εξουσιοδο¬ 
τημένου τεχνικού, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 
3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και 
την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ. 

Για την διάκριση των ως άνω περιγραφέντων δεδο¬ 
μένων (α έως και η), παρεμβάλλεται από ένας κενός 
χαρακτήρας (εραοο). 

3. Λογισμικό. 

3.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων - Γ ενικά 

3.1.1. Το λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, του εκ¬ 
δότη φορολογικών στοιχείων, εκτός της διαχείρισης 
και επεξεργασίας των δημοσιονομικών δεδομένων και 
εκτύπωσης των φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον 
δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας με την δι- 
ασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ: 

• αποθήκευσης των απαιτούμενων δεδομένων των εκ¬ 
δοθέντων φορολογικών στοιχείων και των αντίστοιχων 
ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής. 

• αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοι¬ 
χείων για υπογραφή προς την ΕΑΦΔΣΣ 

• λήψης από την ΕΑΦΔΣΣ του Αρ. μητρώου της, της 
ημερομηνίας και ώρας σήμανσης του στοιχείου και δη¬ 
μιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ημερήσιου και 
γενικού α/α έκδοσης στοιχείου. 

• λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ 

• σήμανσης των εκτυπούμενων δελτίων των στοιχείων 
αυτών, με την αναγραφή - αποτύπωση Συμβολοσειράς 
Σήμανσης (που περιλαμβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία 
αυτά και την τελική εκτύπωση - έκδοσή τους. 

• επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομέ¬ 
να δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση 
εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (ΩΜ03 Επόγ) 
της ΕΑΦΔΣΣ. 

• λήψης των στοιχείων της γενικής ημερήσιας παρα¬ 
χθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ και αποθήκευσής της 
σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

• ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης της 
ΕΑΦΔΣΣ, στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης δεδο¬ 
μένων προς και από αυτήν. 

3.1.2. Επιτρέπεται στο λογισμικό του διασυνδεόμενου 
Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον αποτύπωσης της Συμ- 
βολοσειράς Σήμανσης με χρήση γραμμωτού κώδικα (03Γ 
οοάβ). 

3.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης 

Γ ια την λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ με ήδη 
εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχεί¬ 
ων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις: 

3.2.1. Περίπτωση Α: Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης 

3.2.1.1. Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ 
διαθέτει δικό του ειδικό λογισμικό υποστήριξης και 
συνεργασίας (άπνβι·), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο 
λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη 
την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού 
εφαρμογών έκδοσης - εκτύπωσης στοιχείων και της 
ΕΑΦΔΣΣ. 
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3.2. Ι.2. Το ειδικό αυτό λογισμικό, επιτελεί τις εξής λει¬ 
τουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες: 

1. Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποί- 
ησης της λειτουργίας του, από χειριστή. 

2. Έχει δυνατότητα επιλογής - καθορισμού από τον 
χειριστή, ήδη εγκατεστημένης -σε επίπεδο λειτουργι¬ 
κού συστήματος - εκτυπωτικής συσκευής με την οποία 
μπορεί να συνεργάζεται. 

3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του 
λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς 
την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συ¬ 
νεργάζεται. 

4. Δέχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων 
προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, τα επεξερ¬ 
γάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα στοιχεία σε 
ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, του οποίου ο τρόπος 
ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο απο¬ 
θήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον 
χειριστή. 

5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαι¬ 
τούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, 
προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. 

6. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ: 

• την ημερομηνία και ώρα σήμανσης του στοιχείου 
και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ 

• την ΠΑΗΨΣ 

• τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου 

• τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ 

7. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την 
ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς 
κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα 
στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο 
τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο 
αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από 
τον χειριστή. 

8. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προ¬ 
σθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από 
μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμ¬ 
βάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 6, και τα 
εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης. 

9. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του 
Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από 
αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης 
- υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει 
σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματο¬ 
δοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να 
προκαθορίζονται από τον χειριστή. 

3.2. Ι.3. Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισμικό έχει δυνατό¬ 
τητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδο¬ 
μένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση 
εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (0Μ03 Επόγ) 
της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης 
αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατά¬ 
σταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την 
διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. 

3.2. Ι.4. Είναι δυνατόν το ειδικό αυτό λογισμικό να εν¬ 
σωματώνεται στο εσωτερικό της ΕΑΦΔΣΣ, εφ’ όσον 
πληροί απόλυτα τις απαιτούμενες λειτουργίες της σή¬ 
μανσης. 

3.2. Ι.5. Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της 
έγκρισής της. 


3.2.2. Περίπτωση Β: Ήδη εγκατεστημένο λογισμικό 
εφαρμογών έκδοσης στοιχείων με κατάλληλη τροπο¬ 
ποίηση. 

3.2.2. Ι. Το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών 
έκδοσης στοιχείων Η/Υ, με κατάλληλη τροποποίηση, 
αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ 
αυτού και της ΕΑΦΔΣΣ. 

32.2.1.1. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό εφαρμο¬ 
γών επιτελεί τις λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατό¬ 
τητες: 

1. Αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα των προς 
εκτύπωση - σήμανση στοιχείων σε ηλεκτρονικά αρχεία 
κειμένου, των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς 
και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται 
από τον χειριστή. 

2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδο¬ 
μένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ 
κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. 

3. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (για κάθε στοιχείο): 

• την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ 
και σήμανσης του στοιχείου 

• την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου 

• τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου 

• τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ 

4. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την 
ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς 
κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα 
στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3), του οποίου ο 
τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευ¬ 
σης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 

5. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προ¬ 
σθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από 
μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμ¬ 
βάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 3, και τα 
εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης. 

6. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του 
Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από 
αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης 
- υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει 
σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδο¬ 
σίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του 
μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 

3.2.2. Ι.2. Επιπλέον το λογισμικό αυτό έχει δυνατότη¬ 
τα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομέ¬ 
να δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση 
εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (0ΜΟ3 Επόγ) 
της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης 
αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατά¬ 
σταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την 
διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. 

3.2.2.13. Σ’ αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της 
άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται στην 
έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτρο¬ 
πή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής 
λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου (συνεργαζόμενου) 
λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυν- 
δεόμενου Η/Υ, ότι το λογισμικό αυτό - το οποίο θα 
πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών, - δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα 
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ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκε¬ 
κριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες 
τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. 

3.2.2. Ι.4. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση 
του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων, αναφέ- 
ρονται υποχρεωτικά: 

• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμι¬ 
κού εφαρμογών. 

• Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός 
έκδοσης (νθΓδίοη) του λογισμικού αυτού. 

3.2.2. Ι.5. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση προς 
την Επιτροπή, γίνεται για κάθε διαφορετικό λογισμικό 
που πρόκειται να χρησιμοποιείται και συνοδεύεται από 
ένα αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, 
αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, 
καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθή¬ 
κες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

3.2.2. Ι.6. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό 
τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο 
συνοδευτικό της ΕΑΦΔΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και 
Επισκευών. 

3.2.2.17. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λει¬ 
τουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο 
υπολογιστικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποι¬ 
ημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση - σήμανση 
στοιχείων. 

3.2.2. Ι.8. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας 
ΕΑΦΔΣΣ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνι¬ 
κών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεω¬ 
μένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού 
στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΕΑΦΔΣΣ και στην 
Επιτροπή. 

3.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρο¬ 
νικών Αρχείων στοιχείων. 

3.3.1. Δημιουργούμενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπο¬ 
λογιστή 

3.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ 
της ΕΑΦΔΣΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σή¬ 
μανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από το λογισμικό 
υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ 
σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, 
2 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου 
κειμένου (ΕΛΟΤ-928). 

Στην περίπτωση ύπαρξης κατάλληλου αποθηκευτι¬ 
κού μέσου (πχ μνήμης ίΐαεό) επί της ΕΑΦΔΣΣ, τότε η 
διαχείριση της μνήμης αυτής από την ΕΑΦΔΣΣ, για την 
δημιουργία και ημερήσια αποθήκευση των αρχείων σή¬ 
μανσης κάθε παραστατικού καθώς και για την μεταφο¬ 
ρά τους σε Η/Υ για μόνιμη αποθήκευση, μετά την έκδοση 
του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμαν¬ 
σης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», γίνεται με την εφαρμογή 
- κατ’ αντιστοιχία -, των οριζομένων στις παραγράφους 

5.2, 5.3, 5.6, 5.9.2 και 5.10, του Κεφαλαίου 2, που αφο¬ 
ρούν την «Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων» των ΦΗΜ με Ηλεκτρονικό Τρόπο διαφύλαξης 
αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων. Η Επιτροπή, στην 
περίπτωση αυτή, ελέγχει ειδικά την αξιοπιστία και τις 
δυνατότητες διασφάλισης των ηλεκτρονικών αρχείων 
δεδομένων και των λειτουργιών, της μνήμης αυτής . 

3.3. Ι.2. Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό 
αρχείο των δεδομένων του συγκεκριμένου εκδοθέντος 
στοιχείου. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού αποτελεί- 
ται μόνον από τους χαρακτήρες - σύμβολα που έχουν 


αποκλειστικά συμμετάσχει στο σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ 
του στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού 
του αρχείου συμμετέχουν: 

α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθ¬ 
μού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. 
Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της 
έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής 
χωρίς ενδιάμεσα κενά. 

β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγ¬ 
γραφής του) ως εξής: ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, 
ο μήνας ΜΜ και ΗΗ η ημερομηνία. 

γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος 
Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» αυξημένος κατά 1, σε μορφή 
μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται 
στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις 
(μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 
0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού 
τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη¬ 
φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι 
τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη¬ 
φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα 
σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων 
κλπ). 

ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( υηόθΓδοοΓθ) 
ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “α”, 
καθώς και 

στ) Το προέκταμα «.ίχΐ» που υποδηλώνει το είδος του 
(απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928). 

3.3.1.3. Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό 
αρχείο της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης του συ¬ 
γκεκριμένου στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας 
αυτού του αρχείου αυτού συμμετέχουν: 

α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθ¬ 
μού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. 
Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της 
έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής 
χωρίς ενδιάμεσα κενά. 

β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγ¬ 
γραφής του) ως εξής: ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, 
ΜΜ ο μήνας και ΗΗ η ημερομηνία. 

γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος 
Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» αυξημένος κατά 1, σε μορφή 
μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται 
στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις 
(μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 
0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού 
τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη¬ 
φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι 
τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη¬ 
φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα 
σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων 
κλπ). 

ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( υηόθΓδοοΓθ) 
ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “ό”, 
καθώς και 

στ) Τ ο προέκταμα «.ίχΐ» που υποδηλώνει το είδος του 
(απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928). 
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3.3.Ι.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο, περιέχεται μόνον η 
Συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου, σταθερού μεγέθους 
77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν: 

• Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) 
χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου 
(γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών 
χαρακτήρων 0...9 και Α...Ρ). 

•Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - εραοο) 

• Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. 
Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συ¬ 
μπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο 
διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

•Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - εραοο) 

• Ο γενικός α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε 
μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α ανα¬ 
γράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες 
θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνο¬ 
νται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχω¬ 
ρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

•Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - εραοο) 

• Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, 
η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη¬ 
μιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως 
εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, 
ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΑ τα λεπτά. 

•Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - εραοο) 

• Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού 
μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. 
Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της 
έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής 
χωρίς ενδιάμεσα κενά. 

3.3.2. Ηλεκτρονικό αρχείο γενικής ημερήσιας «σύνοψης 
- υπογραφής» ΠΑΗΨΣ. 

3.3.2. Ι. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση 
του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σή¬ 
μανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, ο 
διασυνδεόμενος Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδομένα 
της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής» ΠΑΗΨΣ 
της ημέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο 
κειμένου. Στον σχηματισμό της ονομασίας του αρχείου 
αυτού συμμετέχουν: 

α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθ¬ 
μού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. 
Τ ο σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της 
έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής 
χωρίς ενδιάμεσα κενά. 

β) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, 
η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη¬ 
μιουργίας της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης 
του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Ανα¬ 
φοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», ως εξής: 
ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία 
του έτους, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα 
και ΛΑ τα λεπτά. 

γ) Ο αύξων αριθμός του Δελτίου Ημερήσιας Φορολο¬ 
γικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» 
σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α 
αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοι¬ 
πες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπλη¬ 
ρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο 
διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 


δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( υπάθΐ'εοοί'θ) 
ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “ο”, 
καθώς και 

ε) Το προέκταμα «.Μ» που υποδηλώνει το είδος του 
(απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928). 

3.3.2.2. Στο αρχείο αυτό, περιέχεται μόνον η αλλη¬ 
λουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων 
της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση μόνον 
αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και 
Α...Ρ). 

3.3.3. Για την υποχρέωση και το σκοπό διαφύλαξης 
των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων. 

3.3.3. Ι. Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κει¬ 
μένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου 
στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης, που 
αντιστοιχεί σ’ αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία 
με τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε ημέρας), με αποκλειστική 
ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη 
φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διά¬ 
στημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 
21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπε¬ 
λάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των 
φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση 
και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την 
μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπο¬ 
λογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και 
ελέγχων επαλήθευσης. 

3.3.3.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου 
αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές 
διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του 
ν. 2523/1997). 

3.3.3.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρη¬ 
ση της ακεραιότητας του περιεχομένου, καθώς και η 
αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της απο¬ 
θήκευσής τους. 

3.3.4. Εναλλακτικός τρόπος Ονοματοδοσίας διαφυ- 
λασσομένων Ηλεκτρονικών Αρχείων. 

3.3.4. Ι. Εναλλακτικά και εφ’ όσον το λογισμικό του λει¬ 
τουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση 
ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, όπου είναι δυνατόν, 
είναι υποχρεωτική η χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων 
αντιστοίχων καταλόγων - βιβλιοθηκών (άίΓθοΙοπθε) και 
υποκαταλόγων (ευό-άΐίθοίοποε), στη θέση των επιμέρους 
τμημάτων σχηματισμού ονομασίας (π.χ. Αρ. Μητρώου 
ΕΑΦΔΣΣ, αριθμός προσδιορισμού ημερομηνίας, Α/Α «Ζ», 
κ.λ.π.) για την αποθήκευση και διάκριση των σχετικών 
αρχείων. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του 
κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (ίυΙΙ ραΐίι παπιο). 

3.3.4.2 Σε κάθε περίπτωση που κατά την αποθήκευση - 
διαφύλαξη των σχετικών αρχείων, γίνεται χρήση δομών 
πολλαπλών επιπέδων καταλόγων και υποκαταλόγων, 
για την καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνση εντοπι¬ 
σμού τους, η ονομασία των καταλόγων - υποκαταλόγων 
θα πρέπει να γίνεται με βάση τα απαιτούμενα αντίστοι¬ 
χα τμήματα σχηματισμού των ονομάτων των αρχείων 
αυτών, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 

3.3.1.2, 3.3.1.3 και 3.3.1.4 του Κεφαλαίου αυτού. 

4. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ 

4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ. 

4.1.1. Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη 
σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του 
εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοι- 
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χείου, πλήρη στοιχεία συμβαλλόμενων, πλήρη στοιχεία 
συναλλαγής κλπ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). 

Κατά την έκδοση στοιχείων στην οποία γίνεται χρήση 
εντύπων, στα οποία είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του 
εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν τα στοιχεία 
αυτά να μην εκτυπώνονται κατά την έκδοση του πα¬ 
ραστατικού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά 
όπως εμφανίζονται προτυπωμένα, υποχρεωτικά συμμε¬ 
τέχουν στη σήμανση του παραστατικού και αποθηκεύο¬ 
νται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (...3.1x1). 

Ειδικά όταν για την έκδοση των στοιχείων γίνεται 
χρήση εντύπων πολλαπλών αντιτύπων («καρμπονιζέ»), 
με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες εν¬ 
δείξεις, είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν στη σήμανση 
του στοιχείου τα δεδομένα αυτά, με την προϋπόθεση 
ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει 
προς φύλαξη για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. 

4.1.2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυ- 
πωτικό μηχανισμό (εκτυπωτή), στον οποίο δεν γίνεται 
χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντι¬ 
γράφων μέσω χημικού χάρτου ή καρμπόν, ισχύουν τα 
εξής: 

4.Ι.2.Ι. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγρα¬ 
φοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ., είναι υποχρεωτική η εκτύπωση 
και συμμετοχή στη σήμανση, των ενδείξεων προορισμού 
τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σημαίνεται 
ιδιαίτερο - ξεχωριστό στοιχείο για κάθε προορισμό. 

4.12.2. Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής 
συνενωμένων ή μη, τα οποία προορίζονται να αποτελούν 
συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, εκδίδεται μόνον μια 
φορά το αντίστοιχο στοιχείο (πρώτο αντίτυπο), στο 
οποίο εκτυπώνεται και συμμετέχει στη σήμανση, η χα¬ 
ρακτηριστική ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

4.12.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων 
αντιτύπων, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν 
στη σήμανση, οι ενδείξεις που ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ. 

4.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικο- 
σελίδας. 

4.2.1. Για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδομέ- 
νου στοιχείου, αλλά και της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, 
ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χα¬ 
ρακτήρων - συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την 
εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦΔΣΣ, των εκτυ- 
πούμενων συμβόλων και χαρακτήρων. 

4.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου μορ¬ 
φοποίησης 

4.3.1 Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων 
των εκδιδομένων στοιχείων περιλαμβάνει και άλλους 
ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (πχ έντο¬ 
νης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συμβόλων, 
χρώματος, οριζοντίων ή καθέτων γραμμών κλπ), τότε 
αυτοί δεν αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ και δεν συμ¬ 
μετέχουν στον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. 

4.3.2. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση 
(έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση γραμμάτων, εικόνες, 
γραφικά κλπ) στο κείμενο που περιέχεται (και μπορεί 
να εκτυπώνεται), στο μόνιμα αποθηκευμένο στον Η/Υ 
αρχείο του συγκεκριμένου στοιχείου, να ταυτίζεται από¬ 
λυτα στην μορφή με το εκδοθέν. 


4.4. Χρήση Γραφικών - Εικόνων. 

4.4.1. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων 
των εκδιδομένων στοιχείων γίνεται χρήση γραφικών 
ή εικόνας (π.χ. διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ.), τότε 
για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ και τη σήμανση του 
στοιχείου, τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα ή το 
γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη «[Ει¬ 
κόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες. 

4.4.2. Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή 
γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν ανα¬ 
φορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή 
να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των 
δεδομένων του εκδιδομένου στοιχείου και το μέγεθος 
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέ¬ 
γεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου. 

4.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου 

4.5.1. Γ ια την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται 
στην ΕΑΦΔΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα σύμβολα και οι χα¬ 
ρακτήρες που είναι εκτυπώσιμοι στο δελτίο του στοιχεί¬ 
ου, ώστε να υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθμού 
γραμμών κειμένου. Για το σκοπό αυτό -όταν και όπου 
απαιτείται- αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί 
χαρακτήρες και μόνον αυτοί: 

• κενού χαρακτήρα - διαστήματος (ερβοβ) 

• στηλοθέτη (ΤΑΒ) 

• αλλαγής γραμμής (Ιίηο ίθθά - Ι_Ρ) 

• αρχής νέας γραμμής (0301390 ΓθΙυιτι - ΩΒ) 

• αλλαγής σελίδας (ποχί ρβ 96 - ΝΡ) 

• τέλους αρχείου (οπό οΐ ΙίΙο - ΕΟΕ) 

4.5.2. Η ΕΑΦΔΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτού- 
μενων δεδομένων, προσθέτει σε αυτά άμεσα, χωρίς 
καμία άλλη ενδιάμεση παρεμβολή, μια συμβολοσειρά 
σταθερού μήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται 
από: 

• τους 11 χαρακτήρες - ψηφία του αριθμού μητρώου 
της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει και οι οποίοι 
αποτελούνται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και 
από τα 8 ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθμού 
παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. 

• τον γενικό αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψη¬ 
φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι 
τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψη¬ 
φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα 
σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων 
κλπ). 

• τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη¬ 
φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι 
τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη¬ 
φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα 
σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων 
κλπ). 

• την σταθερού μήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, 
η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη¬ 
μιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως 
εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, 
ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΑ τα λεπτά. 

4.5.3. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την 
ΕΑΦΔΣΣ μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου 3ΗΑ-1, 
και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η 
ΠΑΗΨΣ, του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία και απο- 
στέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα σήμανσης και 
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δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ημερήσιο και γενικό α/α 
αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της 
ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την αποτύπωση 

- εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δημιουργία 
και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου 
της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης. 

4.5.4. Οι χαρακτήρες σηματοδότησης τέλους γραμμής 
για το σύνολο των σημαινόμενων δεδομένων και των 
αντιστοίχων διαφυλασσομένων αρχείων, κάθε στοιχείου 
(παραστατικού), υποχρεωτικά εμπίπτουν σε μια από τις 
τρεις εξής περιπτώσεις: 

α. Απλός χαρακτήρας Ιίη© ίοοά - κωδικός: ΟΑ(Μθχ) 

β. Απλός χαρακτήρας οβιτίαςο ΐΌίαιτι - κωδικός 
ΟΩ(Ιίθχ) 

γ. Ζεύγος χαρακτήρων οεπϊθςβ ΓθΙυιη και Μη© ίοβά 

- κωδικοί ΟΩ(Μθχ) και ΟΑ(Μθχ). Στην περίπτωση αυτή 
δεν επιτρέπεται ανάμεσα στους χαρακτήρες αυτούς 
να παρεμβάλλονται χαρακτήρες κενού διαστήματος 
(ερβοβε). 

Στην περίπτωση σηματοδότησης αλλαγής σελίδας 
ή τέλους δεδομένων - αρχείου, είναι δυνατόν ως ση¬ 
ματοδότηση τέλους γραμμής να εκλαμβάνεται μόνον 
ο αντίστοιχος χαρακτήρας σηματοδότησης αλλαγής 
σελίδας ή τέλους αρχείου. 

4.6. Αποτύπωση - εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο 
στοιχείο - Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου. 

4.6.1. Η αποτύπωση - εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκ- 
διδόμενο από τον διασυνδεόμενο Η/Υ στοιχείο, γίνεται 
από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο 
αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, ενσωμα¬ 
τώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, την 
συμβολοσειρά της Σήμανσης του στοιχείου. 

4.6.2. Η ενσωμάτωση της Συμβολοσειράς της Σήμαν¬ 
σης του στοιχείου εντός του περιεχομένου του στοι¬ 
χείου αποτελεί πλέον μέρος του. Η τοποθέτηση της 
Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται σε επόμενη κενή 
εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώ- 
σιμων δεδομένων της τελευταίας σελίδας του στοιχεί¬ 
ου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς 
τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται 
και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς 
Σήμανσης στον Η/Υ. 

Στην περίπτωση που το πλάτος του χρησιμοποιού¬ 
μενου χαρτιού δεν επιτρέπει την εκτύπωση ολόκληρης 
της συμβολοσειράς σήμανσης σε μια γραμμή, τότε είναι 
δυνατόν η συμβολοσειρά σήμανσης να εκτυπωθεί σε 2 ή 
εναλλακτικά 4, συνεχόμενες γραμμές (οι 40 πρώτοι χα¬ 
ρακτήρες στην πρώτη και οι υπόλοιποι 37 στην δεύτερη 
ή από 20 χαρακτήρες στις τρεις πρώτες γραμμές και οι 
υπόλοιποι 17 στην τέταρτη). Συγκεκριμένα η συμβολο- 
σειρά Σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται από: 

• την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) 
χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου 
(γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών 
χαρακτήρων 0...9 και Α...Ρ). 

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - ερεοο) 

• τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης 
στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη¬ 
φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι 
τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη¬ 
φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα 
σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων 
κλπ). 


• ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - ερβοο) 

• τον γενικό α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε 
μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α ανα¬ 
γράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες 
θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνο¬ 
νται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχω¬ 
ρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - ερεοο) 

• μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, 
η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη¬ 
μιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως 
εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, 
ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΑ τα λεπτά. 

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - ερεοο) 

• τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ: (3 χαρακτήρες - γράμ¬ 
ματα του αριθμού έγκρισης, ένας κενός χαρακτήρας 
(διάστημα - ερεοο), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός 
αριθμός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού 
μεγέθους και σχηματίζεται από 8 ψηφία). 

4.6.3. Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών 
κατά την αναπαραγωγή - αντιγραφή και έλεγχο της 
Συμβολοσειράς Σήμανσης, επιτρέπεται αμέσως μετά 
την Συμβολοσειρά Σήμανσης, η επιπλέον αποτύπωσή 
της και με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (03Γ οοάο). 

4.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ 

4.7.1. Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας 
ΠΑΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποί¬ 
ηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας 
Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) 

- «Ζ», προσθέτει στο σύνολο των ΠΑΗΨΣ της ημέρας, (οι 
οποίες έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη 
εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου 
δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ»), την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ του 
αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ 

- «Ζ» και το σύνολο αυτό το επεξεργάζεται μέσω του 
ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου 8ΗΑ-1. 

4.7.2. Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής 
προκύπτει η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού 
εκδοθεί το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς 
Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ»), αποστέλλεται μαζί 
με την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον α/α αρίθμησης 
του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» και τον αρ. μητρώου της 
ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την δημιουργία 
και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου 
της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. 

5. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομέ- 
νων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία. 

5.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση 
κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

5.2. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να: 

• παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων 
των στοιχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλ¬ 
ληλο μέσο (πχ δισκέτες, οπτικούς δίσκους ΩΩ κλπ), 

• βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι 
ίδια με εκείνα που εντοπίζονται και εκτυπώνονται στη 
επόμενη παράγραφο, στο βήμα ίν. 

5.3. Ο έλεγχος ενός στοιχείου μπορεί να περιλαμβάνει 
τα εξής βήματα: 

ί. Προσδιορισμό επί του ελεγχόμενου στοιχείου της 
ημερομηνίας έκδοσής του, καθώς και των στοιχείων 
της συμβολοσειράς Σήμανσης και της ΕΑΦΔΣΣ, από την 
οποία προέρχεται. 
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ϋ. Εκτύπωση Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολο¬ 
γικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ) για 
την ημερομηνία αυτή και προσδιορισμό επ’ αυτού της 
Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. 

πί. Πρόσβαση στα φυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία 
στοιχείων και ΠΑΗΨΣ για την ημέρα αυτή και τα οποία 
αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ 
ιν. Εντοπισμό και εκτύπωση των ηλεκτρονικών αρχείων 
κειμένου και ΠΑΗΨΣ του στοιχείου που ελέγχεται. 

ν. Έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου κειμένου 
(“..3.1x1”), με το ελεγχόμενο στοιχείο. Ελέγχεται το πε¬ 

ριεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την εμφά¬ 
νιση των χαρακτήρων. (Η συμβολοσειρά Σήμανσης δεν 
λαμβάνεται υπ’ όψη). Θα πρέπει να Ταυτίζονται! 
νι. Σύγκριση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

αρχείου της ΠΑΗΨΣ (“..ό.ΙχΓ), με τη Συμβολοσειρά 

Σήμανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόμενου 
στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται! 

νϋ. Χρήση Η/Υ για την εκτέλεση ειδικού προγράμματος 
δημιουργίας συνόψεων 8ΗΑ-1, και δημιουργία γενικής 
ΠΑΗΨΣ από τις επιμέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της 
ημέρας (στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΠΑΗΨΣ 
του ελεγχόμενου στοιχείου). 

νϋί. Σύγκριση της προκύπτουσας ΠΑΗΨΣ του ελέγχου, 
με αυτήν που αναγράφεται στο Δελτίο Ανάγνωσης Περι¬ 
όδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠ¬ 
ΦΜΗΣ), του βήματος ϋ. Θα πρέπει να Ταυτίζονται! 

6 . Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

6.1. Κύριες Λειτουργίες - Βασικά Χαρακτηριστικά 

6.1.1. Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της 
ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζονται από τις δυνατότητές της 
να: 

• Επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημο¬ 
σιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που 
χειρίζεται ο Η/Υ. 

• Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί 
μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγορίθμου 5ΗΑ-1, μια μο¬ 
νοσήμαντη ΠΑΗΨΣ, για κάθε ένα εκδιδόμενο στοιχείο. 

• Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε 
δημιουργούμενη ΠΑΗΨΣ. 

• Εκδίδει το σχετικό ΔΦΣΣ. 

• Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την 
ίδια την ΠΑΗΨΣ, την ημερομηνία και ώρα δημιουργί¬ 
ας της, την αρίθμησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, 
καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον 
διασυνδεόμενο Η/Υ. 

• Με την ημερήσια διαδικασία έκδοσης του ΔΗΦΑΣΣ 
- «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγο¬ 
ρίθμου 3ΗΑ-1, την μονοσήμαντη γενική ΠΑΗΨΣ όλων 
των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη 
Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα 
στοιχεία (ημερήσιος αριθμός ΠΑΗΨΣ, κλπ). 

• Αποστέλλει την δημιουργηθείσα γενική ημερήσια 
ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον 
διασυνδεόμενο Η/Υ. 

• Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως τα ΕΦΔ 
και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χει¬ 
ρισμών και προγραμματισμού. 

• Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας 
καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδε- 
όμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν. 


7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

7.1. Γ ενικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦΔΣΣ, 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στις αντίστοιχες παραγρά¬ 
φους του Κεφαλαίου 2. Ειδικά όμως οι επόμενες πα¬ 
ράγραφοι εξειδικεύουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τις 
ΕΑΦΔΣΣ ως εξής: 

7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία 

7.2.1. Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής 
τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομέ- 
νου (Τάσεως 230\/ ± 10%.συχνότητος 50Ηζ ± 5%.), είτε 
συνεχούς (12 ή 24 V ΟΘ). 

7.2.2. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική 
διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής κλπ), θεωρεί¬ 
ται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής 
της. 

7.2.3. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με δι- 
ασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ, η ηλεκτρική τροφοδοσία 
της ΕΑΦΔΣΣ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από τον 
διασυνδεόμενο Η/Υ. 

7.3. Μνήμη εργασίας - ασφάλεια δεδομένων 

7.3.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύ- 
ονται τα προγράμματα, οι ΠΑΗΨΣ για κάθε σημαινόμενο 
στοιχείο και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που 
απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λει¬ 
τουργία της ΕΑΦΔΣΣ. 

7.3.2. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι απα¬ 
ραίτητοι αθροιστές, όπως ο ημερήσιος μετρητής εκ- 
δοθεισών δελτίων σήμανσης, τυχόν άλλοι απαραίτητοι 
αθροιστές πχ αριθμός βλαβών (0Μ03 Εγγογ), επεμβάσεις 
εξουσιοδοτημένων τεχνικών κ.λ.π. 

7.3.3. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ προστατεύει με ειδικό 
σύστημα ασφάλειας το περιεχόμενο της μνήμης εργα¬ 
σίας και δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την ακύρωση 
/ διαγραφή, η αφαίρεση αριθμών από τους ημερήσιους 
σωρευτές / αθροιστές της μνήμης εργασίας. 

7.3.4. Δεν είναι δυνατή σε καμιά περίπτωση η πράξη 
της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη 
μνήμη εργασίας, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα. 

7.3.5. Ο μηδενισμός της μνήμης εργασίας γίνεται μόνον 
μετά την επιτυχή μεταφορά και εγγραφή των απαραίτη¬ 
των στοιχείων στη φορολογική μνήμη. Τα δεδομένα που 
εγγράφονται στην φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται 
στο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ», προέρχονται αποκλειστικά 
και μόνο από αυτά που έχουν διαμορφωθεί και συσσω¬ 
ρευτεί στη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό 
της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την έκδοση 
του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» κατευθείαν, από δεδομένα 
που έχουν προσχηματισθεί σε διασυνδεόμενο σύστημα 
Η/Υ και προέρχονται κατ’ ευθείαν απ’ αυτό. 

7.4. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (ΘΜΘ3 Εγγογ) 

7.4.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά κυ¬ 
κλώματα ή και λογισμικό, για την ανίχνευση, αρίθμηση 
και καταγραφή οποιοσδήποτε βλάβης της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΘΜΘ3 Εγγογ). 

7.4.2. Η διαπίστωση της βλάβης της μνήμης εργασίας 
σηματοδοτείται από την ΕΑΦΔΣΣ, με σχετικό προειδο¬ 
ποιητικό ηχητικό σήμα, ή και την εκτύπωση αντίστοιχου 
ενδεικτικού μηνύματος. 

7.4.3. Πέραν αυτού, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και 
το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ, δεν επιτρέπουν καμία λει¬ 
τουργία της ΕΑΦΔΣΣ, πριν από την αποκατάσταση της 
βλάβης. 
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7.4.4. Η βλάβη της μνήμης εργασίας γίνεται αντιληπτή 
από το λογισμικό υποστήριξης του διασυνδεόμενου Η/Υ, 
σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, 
και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του 
Η/Υ για το γεγονός αυτό. 

7.4.5. Μετά από κάθε ανίχνευση βλάβης της μνήμης 
εργασίας: 

• Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της 
ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντή¬ 
ρησης. 

• Ενεργοποιείται με ευθύνη του κατόχου - χειριστή 
της ΕΑΦΔΣΣ, το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, 
που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ. 

• Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα 
όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα - ένα, με την 
σειρά που εκδόθηκαν - «σημάνθηκαν» προ της εμφανί- 
σεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου 
δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και 
λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα 
οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής 
ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής». 

• Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο 
στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα 
ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. 
Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά 
Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου 
ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς 
Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου. 

• Στα εκ νέου εκδιδόμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά ανα¬ 
γράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» 

• Εκδίδεται υποχρεωτικά το σχετικό Δελτίο Ημε¬ 
ρήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου 

- (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ». 

7.5. Για την Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική 
μνήμη 

7.5.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι 
φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκε¬ 
κριμένα: 

α) Σταθερά στοιχεία 

1. Αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. Παραμένει αμετά¬ 
βλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΕΑΦΔΣΣ και αλ¬ 
λάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής 
μνήμης με καινούργια (λόγω βλάβης, πλήρωσης αυτής 
με δεδομένα ή μεταβίβασης). 

2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη 

- κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ 

3. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου 

4. Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου 

5. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου 

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κί¬ 
νηση 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δε¬ 
δομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας 
στη φορολογική μνήμη. 

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικα¬ 
σία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Ανα¬ 
φοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ. ενταμιεύεται 
στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία 
και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Το πλήθος των ημερήσιων εκδοθέντων Δελτίων Φο¬ 
ρολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ). 

2. Το πλήθος των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής 


Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ) από την έναρξη λειτουρ¬ 
γίας της ΕΑΦΔΣΣ. 

3. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (ΘΜΘ3 Επόγ) 
από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. 

4. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών χρήστη - κατόχου 
από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. 

5. Το πλήθος αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, από την 
έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. 

6 . Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνι¬ 
κού, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. 

7. Το χαρακτήρα (όγΐβ) ελέγχου για αναγνώριση αλη¬ 
θούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη. 

7.6. Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων 

Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη 
δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής του ρολογιού στη 
θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα. 

7.7. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ. 

7.7.1. Γενικά για τον εκτυπωτικό μηχανισμό των 
ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 
3 του Κεφαλαίου 2 για τον Εκτυπωτή Νομίμων Απο¬ 
δείξεων. 

7.7.2. Ειδικά όμως για τις ΕΑΦΔΣΣ, δεν είναι υποχρε¬ 
ωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, 
δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρήση δεύτερου 
ρολού στελέχους του φορολογικού εκτυπωτή, όπως 
επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού 
Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, 
όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3.4, 4 και 5 του 
Κεφαλαίου 2. 

7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνή¬ 

μης 

7.8.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει υποχρεωτικά ιδιαίτερη σει¬ 
ριακή θύρα (Β5232) που προορίζεται για την ανάγνωση 
των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Η θύρα αυτή 
είναι ανεξάρτητη και διάφορη της ΕΘΕΔ. Η σειριακή 
αυτή θύρα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται και για 
διασύνδεση με συσκευές και χειριστήρια προγραμμα¬ 
τισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Για 
τη σειριακή θύρα ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης, 
ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα όσα ορίζονται στην παρά¬ 
γραφο 2.28 του Κεφαλαίου 2. 

7.9. Διασύνδεση - Επικοινωνία Δεδομένων 

7.9.1. Η σύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ με σύστημα διασυνδεό- 
μενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη 
ή ασύρματη: 

7.9. Ι.Ι. Ενσύρματη (μέσω αγώγιμων μεταλλικών επα¬ 
φών): 

α) είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων 
(βύσμα με βύσμα), 

β) είτε καλωδιακά. 

7.9.1.2. Ασύρματη 

7.9.2. Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ είναι κατ’ ευθεί¬ 
αν ενσύρματα συνδεδεμένη σε θύρα Η/Υ, η οποία δεν 
αποτελεί θύρα δικτύου, τότε: 

7.9.2. Ι. Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο πολ¬ 
λαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο, 
μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή αλ¬ 
λιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές. 

7.9.2.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή 
το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος 
της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ 
- της ΕΑΦΔΣΣ. 
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7.9.2.3. Η κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ 
ΕΟΚ (ΕΜΘ). 

7.9.2.4. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. 

7.9.3. Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, εάν 
αυτό είναι απαραίτητο, απαιτείται άδεια χρήσης συχνο¬ 
τήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

7.9.4. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περι¬ 
βάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρω¬ 
τόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην 
επιτροπή. 

7.10. Αποσύνδεση 

7.10.1. Ως αποσύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ, θεωρείται κάθε 
αδυναμία αποστολής και λήψης δεδομένων μεταξύ αυ¬ 
τής και του λογισμικού συνεργασίας του διασυνδεό- 
μενου Η/Υ. 

7.10.2. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε 
λειτουργία σήμανσης, αποθήκευσης σύνοψης και έκδο¬ 
σης δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ είναι αδύνατη. 

7.10.3. Η αποσύνδεση γίνεται αντιληπτή από το λο¬ 
γισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ στον διασυνδεόμε- 
νο Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την 
ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το 
χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση 
που η αποσύνδεση έγινε μετά την έναρξη της διαδικα¬ 
σίας αποστολής δεδομένων για την δημιουργία ΠΑΗΨΣ 
και προ της λήψης της, τότε η διαδικασία αυτή ακυρώ¬ 
νεται, ως μη γενομένη, και επαναλαμβάνεται μετά την 
ανίχνευση της επανασύνδεσης. 

7.10.4. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδε¬ 
σης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. 

7.10.5. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ από 
το διασυνδεόμενο σύστημα, όταν αυτό ευρίσκεται σε 
κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων: 

• Το γεγονός αριθμείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη 
μνήμη εργασίας. 

• Αυτόματα η ΕΑΦΔΣΣ σηματοδοτείται ανάλογα, με 
την εκτύπωση σχετικού μηνύματος Παράνομης Από¬ 
δειξης «Αποσύνδεση ΕΘΕΔ # χχχ Ημερομηνία: ηη/μμ/ 
εε Ώρα: ωωλλ». Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από 
σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και εφόσον δεν 
έχει μεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή 
αποκατάσταση της αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επα¬ 
ναλαμβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των οποίων 
είναι δυνατόν η ΕΑΦΔΣΣ, αυτομάτως να διακόπτει την 
λειτουργία της. 

• Στην περίπτωση που η αποσύνδεση συμβεί πριν, 
κατά ή μετά την διαδικασία δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά 
από λήψη σχετικών δεδομένων, τότε ακυρώνεται η δια¬ 
δικασία αυτή και διαγράφεται η τυχόν δημιουργηθείσα 
ΠΑΗΨΣ, από τη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ. 

7.10.6. Ο α/α αποσυνδέσεων # χχχ εγγράφεται στη 
Φορολογική Μνήμη, με την έκδοση του Δελτίου Ημερή¬ 
σιας Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», σε ιδιαίτερο 
αθροιστή Αποσυνδέσεων ΕΘΕΔ. Ο αριθμός αυτών των 
αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, προοδευτικός και εμφα¬ 
νίζεται σε κάθε Δελτίο Ημερήσιας Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείων - «Ζ». 

7.11. Ασφάλεια δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ 

Η ΕΑΦΔΣΣ δεν επικοινωνεί με τον διασυνδεόμενο Η/Υ 
- δεν δέχεται ούτε αποστέλλει δεδομένα για σήμανση - 
από άλλη θύρα εκτός της ΕΘΕΔ. Εάν η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει 


κανονικό ή περιορισμένων δυνατοτήτων πληκτρολόγιο 

- χειριστήριο (ενσωματωμένο ή αποσπώμενο), τότε αυτό 
θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χειρι¬ 
σμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων 
της ΕΑΦΔΣΣ. Η ΕΑΦΔΣΣ είναι εφοδιασμένη εξ αρχής 
με ειδικό λογισμικό που δεν επιτρέπει έκδοση δελτίων 
ΔΦΣΣ κατευθείαν από πληκτρολόγια - χειριστήρια, ή 
την εισαγωγή δεδομένων για σήμανση στοιχείων και 
έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ από άλλη θύρα ή με άλλο τρόπο 
πέραν της ΕΘΕΔ. 

7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια 

7.12.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία 
δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε 
αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από 
το διασυνδεδεμένο σύστημα Η/Υ. Τέτοια απαραίτητα 
στοιχεία είναι: 

α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Ανα¬ 
φοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», 

β) η έκδοση Δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας 

- (ΔΣΥΜ). 

γ) η έκδοση του Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φο¬ 
ρολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), 
με δυνατότητα επιλογής ημερολογιακής περιόδου και 
περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ». 

7.12.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται 
μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. 
Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση 
των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμή¬ 
μα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. 

7.12.3. Το χειριστήριο αυτό ή το σημείο σύνδεσής του, 
στην περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο, είναι δυ¬ 
νατόν να προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισμούς ή 
άσκοπη χρήση. 

7.12.4. Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες 
επιπλέον θύρες, οι οποίες όμως είναι αποκλειστικά για 
την προσθήκη χειριστηρίων όπως πληκτρολογίων και 
οθονών χειρισμού περισσοτέρων δυνατοτήτων προ¬ 
γραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου 
και άλλων απαιτούμενων χειρισμών. 

8 . Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών 

8.1. Γ ενικά για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών 
των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παρά¬ 
γραφο 2.20.5. του Κεφαλαίου 2. Ειδικότερα όμως για το 
Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ ισχύουν 
οι επόμενες παράγραφοι: 

8.2. Γ ενικές επισημάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης 

- επισκευών 

8 .2.1. Όπου αναφέρεται η φράση «δελτίο ημερήσιας 
κίνησης Ζ» νοείται αντίστοιχα η φράση «Δελτίο Ημε¬ 
ρήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων 

- (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ.» 

8 .2.2. Όπου αναφέρονται οι φράσεις «απόδειξη εσό¬ 
δου» ή «απόδειξη πληρωμής», «ΑΛΠ - απόδειξη Λιανικής 
Πώλησης» ή «ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών» νοεί¬ 
ται η φράση «Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου 

- (ΔΦΣΣ)» 

8.2.3. Επειδή στη φορολογική μνήμη των ΕΑΦΔΣΣ δεν 
απαιτείται η αποθήκευση ποσών, ΦΠΑ κλπ, η απαίτηση 
αυτή δεν ισχύει για τις αντίστοιχες αναφορές, όπου αυ¬ 
τές αναφέρονται, στο Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευ¬ 
ών των ΕΑΦΔΣΣ. Αντ’ αυτών αναφέρεται ο συνολικός 
αριθμός των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμαν- 
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σης Στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ 
(από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης). 

8.2.4. Δεν επιτρέπεται η έκδοση και η σήμανση στοι¬ 
χείων από ΕΑΦΔΣΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση 
έναρξης λειτουργίας στην αρμόδια ΔΟΥ και της οποίας 
το Βιβλιάριο συντήρησης - Επισκευών δεν έχει θεω¬ 
ρηθεί. Στη περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή όλες οι 
διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων 
στοιχείων. 

8.2.5. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που 
υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της 
πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επι¬ 
σκευών, για τις ΕΑΦΔΣΣ, οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικό, 
ανεξάρτητο λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας 
(άιϊνβι·), σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ, για τη 
διαχείριση σήμανσης και έκδοσης - εκτύπωσης στοιχεί¬ 
ων, αλλά αυτό γίνεται μέσω του λογισμικού εφαρμογών 
έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, αναγρά¬ 
φονται τα εξής: 

• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμι¬ 
κού εφαρμογών. 

• Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός 
έκδοσης (νθΓείοη) του λογισμικού αυτού. 

• Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλ¬ 
ληλότητας, ότι το λογισμικό αυτό συνεργασίας με την 
ΕΑΦΔΣΣ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και λειτουρ¬ 
γεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

• Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία πε¬ 
ρίπτωση η λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με 
διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστο¬ 
ποιημένο λογισμικό εφαρμογών. 

8.2.6. Στο τέλος της Δεύτερης Ενότητας του Βιβλια¬ 
ρίου Συντήρησης - Επισκευών προστίθεται μία σελίδα 
ή περισσότερες, στις οποίες υπάρχει ικανός χώρος για 
τουλάχιστον 10 θέσεις θεώρησης - σφράγισης, από αρ¬ 
μόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη της 
ΕΑΦΔΣΣ, για ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται από 
σχετικές διατάξεις. 

9. Παρακολούθηση ΕΑΦΔΣΣ μέσω του συστήματος 
ΤΑΧΙ3. 

Για την παρακολούθηση των ΕΑΦΔΣΣ που εγκαθίστα¬ 
νται σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, ακολουθείται 
η διαδικασία που εφαρμόζεται ήδη και στις Φορολογι¬ 
κές Ταμειακές Μηχανές - Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς 
Μηχανισμούς και Συστήματα, μέσω του συστήματος 
ΤΑΧΙ3. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Διαδικασίες μεταβίβασης - μεταβολής Φορολογικών 
Μηχανισμών 


1. Γ ενικά 

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, ορίζουν 
τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες μεταβίβασης των 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και 
των Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων 
(ΕΑΦΔΣΣ). 

2. Διαδικασίες Μεταβίβασης - Μεταβολής 

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗ¬ 
ΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) - ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη 
- επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση 
πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του 
φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επι¬ 
τρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικα¬ 


τάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης 
(παλαιός) με νέα. 

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού 
χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει 
πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιός φορολογικής 
μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις: 

α) από χρήστη - επιτηδευματία ή κάτοχο σε επιτη- 
δευματία πωλητή - μεταπωλητή (ΟθαΙβή φορολογικών 
μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση 
τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. 

β) από επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (ΟθαΙθή 
σε άλλο επιτηδευματία επίσης πωλητή - μεταπωλητή 
ΡθαΙθΐ·) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - ει¬ 
σαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολο¬ 
γικών μηχανισμών. 

γ) από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σε επιτη- 
δευματία πωλητή - μεταπωλητή (ΟοαΙθή φορολογικών 
μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση 
τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. 

3. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός μηχανισμός 
μεταβιβάζεται από τον πωλητή - μεταπωλητή (ΟθαΙθή 
σε επιτηδευματία - χρήστη, με ενεργή τη φορολογική 
μνήμη (φορολογοποιημένος). 

4. Το θεωρημένο βιβλίο «παραλαμβανομένων φ.τ.μ.» το 
οποίο τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά¬ 
φου 1 της Α.Υ.0.1133630/1096/0015/ΠΟΛ. 1326/13.12.1996, 
από τους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν πλέον εμπο¬ 
ρία μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών, μετο¬ 
νομάζεται σε βιβλίο «παραλαμβανομένων φορολογικών 
μηχανισμών και φορολογικών μνημών» και συνεχίζει να 
τηρείται θεωρημένο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται με 
την παραλαβή κάθε μεταχειρισμένος φορολογικός μη¬ 
χανισμός ή φορολογική μνήμη που παραλαμβάνεται για 
οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης 
ή επισκευής. 

5. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. αντιτύπου παραστατικού που αφορά μεταβολή 
φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις: 

α. Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς 
φορολογική μνήμη). 

β. Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ’ 
επάγγελμα πωλητές φορολογικών μηχανισμών για τις 
πωλήσεις φορολογικών μνημών, που διενεργούν σε άλ¬ 
λους κατ’ επάγγελμα πωλητές - μεταπωλητές φορολο¬ 
γικών μηχανισμών. 

6. Σε κάθε περίπτωση της παρούσας απόφασης στην 
οποία απαιτείται η θεώρηση Νέου Βιβλιαρίου Συντήρη¬ 
σης και Επισκευών (ΒΣΕ) και η συμπλήρωση του εντύπου 
Β1 του ΤΑΧΙ5, η συμπλήρωση και υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 
παρέλκει, εφόσον τα δεδομένα που αναγράφονται 
- δηλώνονται με τη δήλωση αυτή καταχωρούνται στον 
πίνακα στ’ του εντύπου Β1 του ΤΑΧΙ3, το οποίο στην 
περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από τη Δ.Ο.Υ. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗ¬ 
ΧΑΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟ¬ 
ΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανι¬ 
σμού από χρήστη ή κάτοχο (πωλητή), σε άλλο επιτηδευ- 
ματία χρήστη (αγοραστή), με αφαίρεση - αντικατάσταση 
της φορολογικής μνήμης. 
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1.1. Ενέργειες πωλητή 

1.1.1. Αφαίρεση - Αντικατάσταση φορολογικής μνή- 

μη ς 

Πριν την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής 
μνήμης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αίτηση, με τη 
μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία αναγράφο¬ 
νται: 

• Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή 

• Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού, 
του οποίου αφαιρείται η φορολογική μνήμη λόγω με¬ 
ταβίβασης. 

• Ο τόπος (δηλωμένη διεύθυνση λειτουργίας του 
φορολογικού μηχανισμού του πωλητή ή του εξουσιο¬ 
δοτημένου τεχνικού) που θα λάβει χώρα η αφαίρεση 
- αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, ο οποίος 
υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα 
της ΔΟΥ της δηλωμένης εγκατάστασης λειτουργίας του 
φορολογικού μηχανισμού του πωλητή. 

• Ο χρόνος αφαίρεσης - αντικατάστασης της Φορο¬ 
λογικής Μνήμης ο οποίος ορίζεται σε χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών και όχι πέραν 
των πέντε από την υποβολή της Δήλωσης - Αίτησης. 
Η αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης 
γίνεται σε ωράριο εργασίας ΔΟΥ, εφ’ όσον πρόκειται 
να παρευρεθεί εφοριακός υπάλληλος. 

• Μετά την παρέλευση δύο εργασίμων ημερών από 
την υποβολή της Δήλωσης - Αίτησης και εφόσον δεν 
έχει ειδοποιηθεί σχετικά από την αρμόδια ΔΟΥ, ο πωλη- 
τής προβαίνει σε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης. 

1.1.2. Κατά την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορο¬ 
λογικής μνήμης, με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται 
οι εξής ενέργειες: 

α) Έκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της 
μνήμης 

Εκδίδεται το τελικό - προ της αφαίρεσης της φορο¬ 
λογικής μνήμης - Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στην 
περίπτωση που σ’ αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά 
σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) πε¬ 
ριόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης, στο οποίο 
αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογι¬ 
κής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και 
Φ.Π.Α. ως εξής: 

• Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συ¬ 
ντελεστές Φ.Π.Α. Α,Β,Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%) 

• Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφο- 
ρολογημένων ( χωρίς Φ.Π.Α.) εσόδων που αντιστοιχούν 
στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 
36%). 

• Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο μηδενικό 
συντελεστή Ε (0%). 

β) Βιβλιάριο Συντήρησης 

Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) 
του φορολογικού μηχανισμού αναγράφονται σε κατάλ¬ 
ληλη σελίδα τα στοιχεία του πωλητή και αγοραστή, η 
ημερομηνία, ο τόπος, ο αριθμός μητρώου της παλαι¬ 
ός και της νέας Φορολογικής Μνήμης, κ.λπ., καθώς και 
τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά από αρχής 
λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλαιός) Φορολογικής 
Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον 
πωλητή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό καθώς και 
από τον εφοριακό υπάλληλο, εφόσον παρίσταται. 

γ) Αποσφράγιση φορολογικού μηχανισμού 

Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από 
εξουσιοδοτημένο Τεχνικό και αφαιρείται η φορολο¬ 


γική μνήμη και παραδίδεται στον πωλητή, ο οποίος 
υποχρεούται στη διαφύλαξή της μαζί με το ΒΣΕ για 
όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. 

δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του 
ν. 1809/1988, όπως ισχύει. 

1.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών 

Υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο, 
εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
αφαίρεσης - αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης 
και έκδοσης του φορολογικού παραστατικού, συμπλη¬ 
ρωμένα τα εξής: 

• Το έντυπο Β2 του ΤΑΧΙ3. Στην περίπτωση αυτή 
ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο 
έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 5 - «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ/ΠΩΛΗΣΗ». 

• Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανά¬ 
γνωσης) περιόδου φορολογικής μνήμης και συγχρόνως 
προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτό¬ 
τυπο δελτίο. 

• Το παλαιό ΒΣΕ. 

1.1.4. Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι πρώην επι- 
τηδευματίας (αυτοπαράδοση) όσον αφορά την υποβολή 
των δικαιολογητικών εφαρμόζεται η εναλλακτική απλο¬ 
ποιημένη διαδικασία του κεφαλαίου Α της παραγράφου 
II της 1095857/264/ΠΟΛ. 1196/0015/13.10.1999 εγκυκλίου, 
κατά το μέρος που ισχύει. 

1.1.5. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω 
υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της 
ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του 
ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον 
πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη. 

1.2. Ενέργειες αγοραστή 

1.2.1. Με ευθύνη του αγοραστή και από τον εξουσιο¬ 
δοτημένο τεχνικό: 

α)Τοποθετείται νέα - κενή Φορολογική Μνήμη. 

Ο πωλητής (όοαΙθΓ - προμηθευτής) της νέας φορολο¬ 
γικής μνήμης μαζί με την φορολογική μνήμη παραδίδει 
στο νέο κάτοχο, και το νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα 
στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, τον ακριβή τύπο 
και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού μηχανισμού, 
στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και το σχετικό 
παραστατικό (Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής 
-Τιμολόγιο) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/88. 

β)Ενεργοποιείται η νέα φορολογική μνήμη (φορολο- 
γοποίηση). 

• Σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με 
χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέ- 
σματα, η ειδική βίδα («βίδα εφορίας») του φορολογικού 
μηχανισμού. 

• Τίθεται-επικολλάται η νέα μεταλλική ετικέτα, με τα 
στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της 
υπάρχουσας (παλαιός). 

γ) Εκδίδεται Δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» 

• Εκδίδεται Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή Δελτίο 
Αναφοράς (Ανάγνωσης) φορολογικής μνήμης, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1.2α’ του Κεφαλαίου 
αυτού, της παρούσας απόφασης. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


21843 


Στην περίπτωση αυτή τα αναγραφόμενα ποσά θα 
πρέπει να είναι με μηδενικές αξίες. 

Η αναγραφόμενη ημερομηνία στο εκδοθέν δελτίο, δεν 
πρέπει να είναι πέραν των δύο εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής του στην αρμόδια ΔΟΥ. 

1.2.2. Υποβολή δικαιολογητικών 

Υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός 
10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τοπο¬ 
θέτησης της νέας φορολογικής μνήμης και λήψης του 
παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988. 

• Το έντυπο Β1 του ΤΑΧΙδ. 

• Το έντυπο Β2 του ΤΑΧΙ5. Στην περίπτωση αυτή 
ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο 
έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 - «ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ 
ΜΝΗΜΗΣ». 

• Αντίτυπο παραστατικού αγοράς της νέας Φορολο¬ 
γικής Μνήμης. 

• Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτί¬ 
ου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και του Δελτίου Ανάγνωσης 
Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντί¬ 
στοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται 
από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, 
τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 2.Β.1.2.1 .γ’ του Κεφαλαίου 
αυτού. 

• Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της 
παραγράφου 2.Β.1.2.1α’ του Κεφαλαίου αυτού. 

1.2.3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπά¬ 
νω υποβληθέντα στοιχεία, θεωρεί το νέο ΒΣΕ, σφραγίζει 
με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντί¬ 
στοιχη σελίδα, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει 
το σφραγισμένο - θεωρημένο ΒΣΕ στον νέο κάτοχο. 

Για την θεώρηση κάθε νέου ΒΣΕ εφαρμόζεται η δια¬ 
δικασία που ορίζεται από την Α.Υ.0.1027421/680/0006Β/ 
ΠΟΑ. 1078/24.2.1998 (ΦΕΚ193Β73-3-1998) και την 1035798/ 
224/0015/ΠΟΛ. 1086/5.4.1999 εγκύκλιο (πχ επικόλληση του 
ειδικού ενσήμου της πράξης θεώρησης που εκδίδεται 
μέσω του συστήματος ΤΑΧΙδ). 

2. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου σώματος Φορολογι¬ 
κού Μηχανισμού από κάτοχο (εκτός από κατ’ επάγγελμα 
πωλητή - όθεΙθή ή χρήστη, σε κατ’ επάγγελμα πωλη- 
τή - όοεΙθΓ (Αγοραστή), με αφαίρεση της Φορολογικής 
Μνήμης. 

2.1. Ενέργειες Πωλητή 

2.1.1. Αφαίρεση φορολογικής μνήμης 

Πριν την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης υποβάλ¬ 
λει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση, με τη μορφή Υπεύθυ¬ 
νης Δήλωσης - Αίτησης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.Β.1.11. του Κεφαλαίου αυτού. 

2.1.2. Κατά την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης με 
ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται τα εξής: 

α) Έκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της 
μνήμης. 

Ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.1.2α’ της 
παρούσας απόφασης. 

β) Βιβλιάριο συντήρησης-Συνοδευτικά παραστατικά 
σώματος φορολογικού μηχανισμού. 

Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ του φορολογικού μηχα¬ 
νισμού, αναγράφονται τα στοιχεία, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.Β.1.1.2β’ του Κεφαλαίου αυτού. 


Στην περίπτωση αυτή η σελίδα αυτή του ΒΣΕ επέχει 
θέση Πρωτοκόλλου Αφαίρεσης Φορολογικής μνήμης. 
Φωτοαντίγραφο της σελίδας στην οποία έγινε η κατα- 
χώρηση των στοιχείων συμπληρώνεται με τα στοιχεία 
του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο οποίος αφαίρεσε 
την φορολογική μνήμη και επανασφράγισε το σώμα 
του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και με τα πλήρη 
στοιχεία της εταιρείας - επιχείρησης στην οποία ερ¬ 
γάζεται, υπογράφεται από αυτόν και παραδίδεται στον 
αγοραστή μαζί με το εκδοθέν παραστατικό. 

γ) Αποσφράγιση - επανασφράγιση φορολογικού μη¬ 
χανισμού 

Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφαιρείται η Φορολογική 
Μνήμη και στη συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός 
σφραγίζει το σώμα του φορολογικού μηχανισμού με την 
ειδική σφραγίδα (ζουμπά), με χρήση κατάλληλου υλικού 
το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα («βίδα 
εφορίας») του φορολογικού μηχανισμού. 

Η φορολογική μνήμη παραδίδεται στον πωλητή ο 
οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξή της, μαζί με το ΒΣΕ, 
για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. 

δ) Συνοδευτικά παραστατικά 

Το φωτοαντίγραφο της σελίδας Πρωτόκολλο Αφαί¬ 
ρεσης φορολογικής μνήμης του ΒΣΕ και του παραστα¬ 
τικού, συνοδεύουν το σώμα του ανωτέρω φορολογικού 
μηχανισμού σε κάθε περίπτωση μεταβίβασής του. 

2.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών 

• Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός 
10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαί¬ 
ρεσης της φορολογικής μνήμης συμπληρωμένα τα δι- 
καιολογητικά της παραγράφου 2.Β.Ι.Ι.3. του Κεφαλαίου 
αυτού. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του 
φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται 
ο κωδικός 6 - «ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟ¬ 
ΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ». 

2.1.4. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παρα¬ 
πάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία 
της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα 
του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το 
σφραγισμένο ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο 
- προς φύλαξη. 

2.2. Ενέργειες Αγοραστή 

α) Ο αγοραστής - μεταπωλητής (άβαΙθή συμπληρώ¬ 
νει άμεσα το θεωρημένο βιβλίο «Παραλαμβανομένων 
Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών μνημών» 
(1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996) ως εξής: 

• Ημερομηνία παραλαβής. 

• Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραδίδοντος χρή¬ 
στη ή κατόχου. 

• Είδος και τύπος (μοντέλο) του φορολογικού μηχα¬ 
νισμού 

• Αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού. 

Κατά τη μεταπώληση του σώματος του φορολογι¬ 
κού μηχανισμού σε άλλο πωλητή - μεταπωλητή (ΟθεΙθή 
αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ημερομηνία παράδοσης 
ή αποστολής κατά περίπτωση καθώς και ο αριθμός του 
σχετικού φορολογικού παραστατικού και παραδίδεται 
ή αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά 
(παράγραφος 2.Β.2.1.2δ’, του Κεφαλαίου αυτού). 
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β) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένων 
φορολογικών μηχανισμών που ευρίσκονται στην κατοχή 
μεταπωλητών, και είχαν αποκτηθεί προ της έναρξης 
ισχύος εφαρμογής του μέτρου (1.1.2003), αφαιρείται η 
φορολογική μνήμη με ευθύνη του κατόχου μεταπωλητή. 
Ο μεταπωλητής υποχρεούται να διαφυλάξει την αφαι- 
ρεθείσα φορολογική μνήμη, μαζί με το αντίστοιχο συνο¬ 
δευτικό βιβλιάριο συντήρησης για όσο χρονικό διάστημα 
προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής - κατ’ επάγγελ¬ 
μα μεταπωλητής δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης ή 
υποβολής δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ. 

3. Εγκατάσταση Νέας Φορολογικής Μνήμης σε σώμα 
μεταχειρισμένου Φορολογικού Μηχανισμού από μετα¬ 
πωλητή - άβαΙθΓ (Πωλητή) και μεταβίβαση του Φορολογι¬ 
κού Μηχανισμού (με ενεργοποιημένη τη νέα φορολογική 
μνήμη) σε νέο χρήστη (Επιτηδευματία - Αγοραστή). 

3.1. Ενέργειες πωλητή (άθαΙθή 
Ο πωλητής (άθαΙθή ο οποίος κατέχει σώμα φορολογι¬ 
κού μηχανισμού με τα απαραίτητα συνοδευτικά παρα¬ 
στατικά (παράγραφος 2.Β.2.1.2δ’ του Κεφαλαίου αυτού), 
πριν από την μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού σε 
νέο χρήστη (επιτηδευματία - αγοραστή με ενεργοποιη¬ 
μένη νέα φορολογική μνήμη), προβαίνει στα εξής: 

α) Προμήθεια νέας φορολογικής μνήμης. Η προμήθεια 
αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από αντίτυπο παραστα¬ 
τικού, το οποίο εκδίδεται, κατά τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2.Β.1.2.1α’ του Κεφαλαίου αυτού. 

β) Ενημέρωση άμεσα με τα απαραίτητα στοιχεία του 
θεωρημένου βιβλίου «Παραλαμβανομένων Φορολογικών 
Μηχανισμών και Φορολογικών Μνημών», κατά τα οριζό¬ 
μενα στην παράγραφο 2.Β.2.2α’ του Κεφαλαίου αυτού. 

γ) Αποσφράγιση του σώματος του φορολογικού μη¬ 
χανισμού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση 
της νέας φορολογικής μνήμης από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. 

δ) Τοποθέτηση νέας - κενής Φορολογικής Μνήμης από 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

ε) Ενεργοποίηση της νέας φορολογικής μνήμης (φο- 
ρολογοποίηση). 

στ) Επανασφράγιση από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου 
υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική 
βίδα («βίδα εφορίας») του φορολογικού μηχανισμού, και 
τοποθέτηση-επικόλληση της νέας μεταλλικής ετικέτας, 
με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον 
της υπάρχουσας (παλαιός), 
ζ) Ενημέρωση του ΒΣΕ. 

Στη σελίδα του νέου ΒΣΕ, η οποία επέχει θέση Υπεύ¬ 
θυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως 
ισχύει, βεβαιώνεται, προς τον νέο χρήστη (επιτηδευμα- 
τία) του φορολογικού μηχανισμού, ότι: 

ο α) ο εν λόγω Φορολογικός Μηχανισμός, έχει ελεγ¬ 
χθεί τεχνικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και λειτουρ¬ 
γεί απολύτως σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και τις λειτουργίες του συγκεκριμένου μοντέλου-τύπου 
Φορολογικού Μηχανισμού, όπως αυτά έχουν εγκριθεί 
από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 
7 του ν. 1809/1988 

ο β) το εγκατεστημένο λογισμικό (φορολογικός μικρο- 
κώδικας) εντός του Φορολογικού Μηχανισμού δεν έχει 
υποστεί απολύτως καμία τροποποίηση και συμφωνεί 
απόλυτα με αυτό που έχει κατατεθεί στις αρμόδιες 


υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
και στην αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 
7 του ν. 1809/1988. Η σελίδα αυτή υπογράφεται και από 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος θέτει και την 
σφραγίδα με τα στοιχεία του. 

Εφόσον στο ΒΣΕ δεν υπάρχει σχετικός χώρος η βε¬ 
βαίωση μπορεί να συντάσσεται σε βεβαίωση - Υπεύθυνη 
Δήλωση, η οποία προσαρτάται στο ΒΣΕ και αποτελεί 
πλέον αναπόσπαστο μέρος του. 

Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ που υπάρχει για το σκοπό 
αυτό, με βάση τα συνοδευτικά παραστατικά (παράγρα¬ 
φος 2.Β.2.1.2δ’ του παρόντος Κεφαλαίου), αναγράφονται 
τα απαραίτητα στοιχεία (ημερομηνία, τόπος, παλαιός 
και νέος αριθμός μητρώου Φορολογικής Μνήμης, κλπ 
). Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον μετα¬ 
πωλητή και τον νέο αγοραστή. 

Μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών: 

η) Παραδίδει στο νέο αγοραστή, το μεταχειρισμέ¬ 
νο φορολογικό μηχανισμό (με νέα φορολογική μνήμη 

- ενεργοποιημένη), το συμπληρωμένο ΒΣΕ, καθώς και 
αντίτυπο του σχετικού παραστατικού πώλησης (ολόκλη¬ 
ρου του φορολογικού μηχανισμού) το οποίο εκδίδεται 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 
του ν. 1809/1988, όπως ισχύει. 

3.2. Ενέργειες Αγοραστή - Χρήστη Επιτηδευματία 
Υποβολή δικαιολογητικών 

Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραστατικού 
συμπληρωμένα τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
όπως ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
4 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει. 

• Το έντυπο Β1 ΤΑΧΙ3. 

• Το έντυπο Β2 ΤΑΧΙδ. Στην περίπτωση αυτή ως κωδι¬ 
κός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο Έντυπο 
Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 «ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗ¬ 
ΜΗΣ». 

• Αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού που του 
παρέδωσε ο πωλητής. 

• Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτί¬ 
ου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και του Δελτίου Ανάγνωσης 
Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντί¬ 
στοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται 
από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, 
τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 2.Β.1.2.1γ’ του Κεφαλαίου 
αυτού. 

• Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της 
παραγράφου 2.Β.1.2.1α’ του κεφαλαίου αυτού. 

4. Διακοπή χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού 
μηχανισμού. 

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης χρηματοδο¬ 
τικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού, είναι υπο¬ 
χρεωτική η αφαίρεση της παλαιός χρησιμοποιηθείσας 
φορολογικής μνήμης, η οποία παραμένει στον μισθωτή 

- χρήστη του φορολογικού μηχανισμού. 

Ειδικότερα: 

4.1. Σε περίπτωση διακοπής χρηματοδοτικής μίσθωσης 
φορολογικού μηχανισμού και ταυτόχρονης μίσθωσής 
του σε νέο μισθωτή - χρήστη, με ευθύνη της εταιρείας 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, του παλαιού και του νέου 
μισθωτή κατά περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διαδικασίες της παραγράφου 2.Β.1 του παρόντος κεφα- 
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λαίου και τα σχετικά έγγραφα (συμβάσεις κ.λπ.) προσκο¬ 
μίζονται και επιδεικνύονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

4.2. Σε περίπτωση που στο χρόνο της διακοπής της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης του φορολογικού μηχανι¬ 
σμού δεν γίνεται η μίσθωσή του σε νέο μισθωτή - χρή¬ 
στη, για την αφαίρεση της παλαιός φορολογικής μνήμης 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες των παραγράφων 2.Β.2.1 
έως και 2.Β.2.1.4, του Κεφαλαίου αυτού. 

Το σώμα του μεταχειρισμένου φορολογικού μηχα¬ 
νισμού παραμένει στη περίπτωση αυτή, στην εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία σε μεταγενέστερη 
μίσθωσή του σε νέο μισθωτή - χρήστη, υποχρεούται 
να τον παραδώσει με ενεργοποιημένη νέα φορολογική 
μνήμη, εφαρμοζομένων αναλόγως των διαδικασιών της 
παραγράφου 2.Β.3 του παρόντος Κεφαλαίου, εξαιρου- 
μένης της περίπτωσης 2.Β.3.1β’. 

Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗ¬ 
ΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ. 

1. Αυτοπαράδοση 

Επιτρέπεται η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού 
χωρίς να έχει προηγηθεί αντικατάσταση της φορο¬ 
λογικής μνήμης με νέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις 
που δεν πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της 
μεταβίβασης - πώλησης. 

1.1. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού 
μηχανισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ατομικής επι¬ 
χείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριό¬ 
τητας από το ίδιο πρόσωπο. 

1.2. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού 
μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσης εταιρείας (λόγω 
ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος) και εφόσον το 
μέλος αυτό δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία 
από άλλη αιτία. 

1.3. Ενέργειες νέου κατόχου. 

Με ευθύνη του νέου κατόχου προ της δήλωσης δι¬ 
ακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων των προη¬ 
γούμενων περιπτώσεων 1.1. και 1.2 υποβάλλονται στην 
αρμόδια ΔΟΥ: 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
όπως ισχύει, στην οποία δηλώνονται, το γεγονός της 
διακοπής δραστηριότητας, τα στοιχεία του κατόχου του 
φορολογικού μηχανισμού, ο τόπος (διεύθυνση) διαφύλα¬ 
ξης του φορολογικού μηχανισμού και του ΒΣΕ. 

• Το έντυπο Β2 του ΤΑΧΙδ στο οποίο συμπληρώνεται 
ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο 
έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 10 - «ΑΥΤΟΠΑ¬ 
ΡΑΔΟΣΗ». 

• Στοιχείο αυτοπαράδοσης το οποίο δεν θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί προγενέστερα των δέκα ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής του. 

• Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ’ αυτό 
δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτί¬ 
ου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης και προσκόμιση 
- επίδειξη του πρωτοτύπου, στο οποίο αναγράφονται 
από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα 
σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως 
αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2.Β.1.1.2α’ του Κε¬ 
φαλαίου αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία έκδοσης του 
δελτίου δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη των δύο 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
στην αρμόδια ΔΟΥ. 


• Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία, 
καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες 
όπου αυτό απαιτείται. 

1.4. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παρα¬ 
πάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει το ΒΣΕ με τα 
στοιχεία της ΔΟΥ, υπογράφει και το παραδίδει στον 
κάτοχο προς φύλαξη. 

Ο φορολογικός μηχανισμός και το ΒΣΕ φυλάσσεται 
με ευθύνη του φυσικού προσώπου - κατόχου για όσο 
χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις ισχύουσες δια¬ 
τάξεις του Κ.Β.Σ., και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 
οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου. 

Σε περίπτωση επανέναρξης οποιασδήποτε ατομικής 
δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου 2.Γ.Ι.Ι. 
του Κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται οι διαδικασίες για 
την δήλωση επανέναρξης δραστηριότητας και των τυ¬ 
χόν μεταβολών (πχ επωνυμίας, διεύθυνσης κλπ) . 

Σε περίπτωση έναρξης οποιοσδήποτε δραστηρι¬ 
ότητας από τον κάτοχο της παραγράφου 2.Γ.Ι.2. του 
Κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της 
παραγράφου 2.Β.Ι. του ιδίου Κεφαλαίου. 

2. Λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αντι¬ 
κατάσταση φορολογικής μνήμης: 

2.1. Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από 
μετασχηματισμό (συγχώνευση - διάσπαση - απορρό¬ 
φηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από 
μετασχηματισμό) έχει όλα τα δικαιώματα και τις υπο¬ 
χρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα, 
που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους 
που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών, 
δεδομένου ότι δεν θεωρείται ότι συντελείται μεταβίβα¬ 
ση ή αλλαγή του χρήστη ή κατόχου. 

2.2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ή γονικής 
παροχής. 

2.3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μη χρησιμοποιηθέντος 
φορολογικού μηχανισμού, του οποίου η φορολογική μνή¬ 
μη αποδεδειγμένα δεν περιέχει ημερήσια ή αθροιστικά 
- σωρευτικά δημοσιονομικά δεδομένα συναλλαγών. 

2.4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρου - επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης 
(ΤΑΞΙ) ή μεριδίου από τον εκμεταλλευτή αυτού σε άλλο 
εκμεταλλευτή. 

2.5. Ενέργειες νέου χρήστη ή κατόχου 

Με ευθύνη του χρήστη - επιτηδευματία ή κατόχου 
υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ: 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της 
μεταβολής. Σ’ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κα¬ 
τόχου - χρήστη προ και μετά την μεταβολή. 

• Το Έντυπο Β2 ΤΑΧΙδ. Στις περιπτώσεις αυτές ως 
κωδικοί παύσης και έναρξης του φορολογικού μηχανι¬ 
σμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνονται κατά περίπτωση 
οι αντίστοιχοι κωδικοί. Ειδικότερα: 

• 28 - «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΑΠΟΡ¬ 
ΡΟΦΗΣΗ)». 

• 24 - «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ», 15 - «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΔΟΧΗ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». 

• 6 - «ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ», 1 - «ΑΓΟΡΑ» 

• Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η 
μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) πχ 
συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας κατατεθέν στην 
αρμόδια Νομαρχία, Δήλωση Κληρονομιάς, κλπ. 
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• Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ’ αυτό 
δεν εμφανίζει τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανά¬ 
γνωσης Φορολογικής Μνήμης, - προ και μετά την μετα¬ 
βολή - και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, 
στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της 
φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά 
τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.Β.1.1.2α’ του Κεφαλαίου αυτού. 

Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν 
θα πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου 
που εξεδόθη προ της μεταβολής και αυτού που εξεδόθη 
μετά την μεταβολή. 

• Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία προ και μετά 
την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες και 
υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. 

2.6. Ενέργειες δήλωσης μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Τα¬ 
ξιμέτρων Εκμεταλλευτών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ). 

Υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου εκμεταλλευτή 

- αγοραστή, από τους συμβαλλόμενους, ή μόνο από τον 
αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλη- 
τή, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου 
2.Γ.2.5, εδάφια α’, β’, και ε’ καθώς και: 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστα¬ 
τικού μεταβίβασης - πώλησης του ΕΔΧ και προσκομίζε¬ 
ται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο. 

• Φωτοαντίγραφα, του εκδοθέντος τελικού Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του πωλητή και του εκδοθέντος 
πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του αγορα¬ 
στή - εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα 
πρωτότυπα. 

• Το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ, στο 
οποίο αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα της θέσης 
του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, τόσο τα στοιχεία του 
πωλητή όσο και του αγοραστή, η ημερομηνία, καθώς 
και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά τζίρου και 
ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της συγκεκριμένης θέσης 
εκμεταλλευτή του ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και υπο¬ 
γράφεται - σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και 
από τον αγοραστή. 

2.7. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παρα¬ 
πάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει τις αντίστοι¬ 
χες σελίδες του ΒΣΕ με τα στοιχεία της ΔΟΥ, θέτει 
την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ, στον κάτοχο 

- χρήστη προς φύλαξη. 

Στην μεταβίβαση ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ΕΔΧ, η 
Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστωθεί διαφορά 
στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., διαβιβάζει άμεσα το έντυπο 
Β2 του πωλητή με ΕΑΧ στην Δ.Ο.Υ. του, η οποία ενερ¬ 
γεί απλή διαγραφή - παύση. Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. του 
αγοραστή επιβεβαιώνει την παύση και καταχωρεί στο 
σύστημα το νέο κάτοχο - χρήστη. 

Δ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Σε κάθε περίπτωση αδράνειας χρήσης φορολογικού 
μηχανισμού, με ευθύνη του κατόχου - χρήστη εκδίδε- 
ταΐ: 

α) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στην περίπτω¬ 
ση που σ’ αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά 
σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, στο 
οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορο¬ 
λογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου 
και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1α' 
του Κεφαλαίου αυτού. 


Για φορολογικό μηχανισμό που είναι εγκατεστημένος 
και λειτουργεί σε επιχείρηση με εποχιακή δραστηρι¬ 
ότητα, το ως άνω δελτίο εκδίδεται υποχρεωτικά την 
τελευταία ημερομηνία λήξης της εποχιακής περιόδου. 
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία αυτή, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία έκδοσης του αμέσως προηγούμενου (τε¬ 
λευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

β) Ενημερώνεται το ΒΣΕ, από τον χρήστη του φορολο¬ 
γικού μηχανισμού και αναγράφεται η ένδειξη «Αδράνεια 

- Διακοπή Χρήσης», ο αύξων αριθμός και τα στοιχεία 
του ως άνω εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», 
καθώς και η ημερομηνία έκδοσής του. Ο χρήστης του 
φορολογικού μηχανισμού υπογράφει την σελίδα αυτή 
και θέτει την σφραγίδα της επιχείρησής του. 

Με την επανέναρξη χρήσης του φορολογικού μηχα¬ 
νισμού και την έκδοση του πρώτου δελτίου απόδειξης 
συναλλαγής, ενημερώνεται άμεσα η παραπάνω σελίδα 
του ΒΣΕ με την ένδειξη «Επανέναρξη Χρήσης» και την 
αντίστοιχη ημερομηνία. 

Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟ¬ 
ΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

1.1. Ενέργειες Πωλητή 

Ο πωλητής εκδίδει υποχρεωτικά σε δύο επιπλέον 
αντίτυπα το παραστατικό πώλησης του φορολογικού 
μηχανισμού. Το ένα από αυτά το αποστέλλει το αργό¬ 
τερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή 
του στην ΔΟΥ του αγοραστή και το άλλο το παραδίδει 
μαζί με το πρωτότυπο στον αγοραστή. 

1.2. Ενέργειες Αγοραστή 

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός 
10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση - λήψη του 
παραστατικού να υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του 
τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 1809/1988. 

• Το έντυπο Β1 του ΤΑΧΙ3. 

• Το έντυπο Β2 του ΤΑΧΙ5. 

• Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου 

- «Ζ» και συγχρόνως υποχρεούται στην προσκόμιση και 
επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου δελτίου. 

• Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών 

- ΒΣΕ. 

1.3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. 

Γ ια την θεώρηση του συνοδευτικού ΒΣΕ νέου (αχρη- 
σιμοποίητου) φορολογικού μηχανισμού, εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διαδικασίες της παραγράφου 2.Β.Ι.2.3. του 
Κεφαλαίου αυτού. 

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ). 

1. Μεταβίβαση ΕΑΦΔΣΣ. 

1.1. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και 
κατά την απόκτηση ή μεταβίβαση φορολογικού μη¬ 
χανισμού που ανήκει στην κατηγορία των - Ειδικών 
Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). 
Στην περίπτωση αυτή αντί της έκδοσης Δελτίου «Ζ» ή 
Δελτίου Ανάγνωσης Περιεχομένου Φορολογικής Μνή¬ 
μης, στο οποίο αναφαίνονται τα αθροιστικά - σωρευ¬ 
τικά ποσά - τζίρου και ΦΠΑ, εκδίδεται αντίστοιχα στη 
θέση αυτού Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς 
Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» και ελέγχεται με¬ 
ταξύ των άλλων η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός α/α 
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(από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου 
Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείων - «Ζ» και αναγραφόμενη τελική γενική ημε¬ 
ρήσια ΠΑΗΨΣ. 

1.2. Το περιεχόμενο του Δελτίου αυτού πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τις διατάξεις της παραγράφου 2.7. του 
Κεφαλαίου 3. 

2. Απόκτηση νέας ΕΑΦΔΣΣ 

2.1. Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιμοποίη- 
της ΕΑΦΔΣΣ, για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας 
Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) 
- «Ζ», δεν απαιτείται να έχουν προηγηθεί σημάνσεις 
εκδοθέντων στοιχείων (παραστατικών). 

3. Παύση ΕΑΦΔΣΣ. 

3.1. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ 
(λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), υποχρεωτικά συ¬ 
μπληρώνεται στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τε¬ 
λική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η 
ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν 
Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης 
Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ». Φωτοτυπία του δελτίου αυ¬ 
τού πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το αντίστοιχο 
πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ κατά 
την δήλωση παύσης της ΕΑΦΔΣΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1/Εναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων 

1.1. Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφα¬ 
σης καταργούνται οι διατάξεις των Αποφάσεων ΑΥΟ 
Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497Β718.7.1988), ΑΥΟ 1144860/ 
370/29.12.1998 ΠΟΑ 1314 (ΦΕΚ Β’ 1338), Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/ 
320/0015 ΠΟΑ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362 Β’/23.10.2002), 
1092819/366/0015 ΠΟΑ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β’/ 


28.11.2002), Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΑ. 1100/20.8.2003 
(ΦΕΚ 1259 Β73.9.2003), όπως ισχύουν. 

1.2. Αδειες καταλληλότητας που χορηγήθηκαν με τις 
διατάξεις των ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497Β7 
18.7.1988), ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998 ΠΟΑ 1314 (ΦΕΚ 
Β’ 1338), Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΑ. 1234/9.10.2002 
(ΦΕΚ.1362 Β723.10.2002), 1092819/366/0015 ΠΟΑ. 1257/ 
20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β’/28.11.2002) όπως ισχύουν, παρα¬ 
μένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου. 

1.3. Απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παρα¬ 
γωγή νέων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και συ¬ 
στημάτων (ΦΤΜ & Σ), σύμφωνα με το ακόλουθο χρο¬ 
νοδιάγραμμα: 

ί. Από 1.7.2004 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλλη¬ 
λότητας μέχρι και 31.12.1996. 

Π. Από 1.7.2005 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλλη¬ 
λότητας μέχρι και 31.12.1998. 

μι. Από 1.1.2007 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όλων των ΦΤΜ & Σ που έλαβαν άδεια 
καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ ΠΟΑ. 1314/1144860/ 
370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β7 31.12.1998). 

1.4. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως. 

1.5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 1 04 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηιΐΐρ: νννννν. 01 . 91 " — θ-πτοίΙ: ννθβΐΎΊθδίβΐ" @ βί. 91 · 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


(2410) 597449 
(26610) 89 122 
(26610) 89 105 
(2810) 300 781 
(22510) 46 654 
(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυΐΌ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 


Σε μορφή Οϋ: 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-τοτη και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ουτο προσαυξανόμενη κατα 
1 ουτο ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-τοτη δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, ί3Χ: 210 - 4071010 ϊηίειτιεί: ίιΙΙρ://νννννν.ε1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΐΘΓΠθί 


190 € 
225 € 
ΔΩΡΕΑΝ 
160 € 
95 € 
ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΩΡΕΑΝ 
33 € 
ΔΩΡΕΑΝ 
645 € 
95 € 
450 € 


Α'(Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 225€ 190€ 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 320 € 225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 65 € ΔΩΡΕΑΝ 

Δ'(Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 320 € 160€ 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 160€ 95€ 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 65€ ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 33 € ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 65€ 33€ 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 10€ ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 2.250€ 645€ 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 225 € 95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') - 450 € 

* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυ¬ 
δρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προ¬ 
σαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 θυΓΟ ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύ¬ 
χος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 θογο. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπρα¬ 
ξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίοπηθί, με την καταβολή των αντίστοιχων πο¬ 
σών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουντο μισό χρηματικό ποσό της συνδρο¬ 
μής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















